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C’est pour les écouter que beaucoup',de personnes font de déc ? 
vantes' constatations. 

Nous rappelons à nos lectrices que la parfaite confection de nos 
Préservatifs n’est plus à démontrer. 

Le succès et la confiance quç nous avons su mériter nous dispen¬ 
sent d’insister à c'e sujet. 

Lés soins 'et la discrétion absolue a-éec lesquels nos envois sont 
faits peuvent enlever: toute, crainte. 

Aucune marqué extérieure n’indique la nature ni la provenance 
des paquets, solidement emballés, que nous livrons. 

Le bonrenom'sans cesse grandissant que notés avons su mériter, 
hinsi~ que l’extension, toujours croissante de nos affaires, nous 
permettent de venir solliciter la faveur de leurs ordres en leur 
offrant.dës prix défiant toute'concurrence par la modicité. com¬ 
parée à la qualité supérieure de nos Marchandises. 

Fondée en 1895, notre Maison possède-actuellement des relations 
dans tous les pays du monde. 

Noüs assurons à nos clientes des livraisons rigoureusement con¬ 
formes à leurs déâirs ét la plus grande célérité dans l’exécution 
de leurs, ordres. 

Nous nous chargeons de la Fabrication, au mieux de leurs inté- 
,'r;êts, d’après mesures et dessins, de to.ut appareil non porté sur 
notre Catalogue. 

Nous appelons aussi leur attention sur les appareils spéciaux 
. I’Uiérin,Sè\ii 0 g te eért le/ Disvaginns , pour lesquels nous 
venons 1 d’obtenir la licence exclusive de vente pour la France. " 

Nous espérons que, pour se convaincre de l’exactitude de nos 
affirmations, nos lectrices voudront bien nous adresser, à titre 
d’essai, des commandes dont elles auront pleine et entière satis- 

Société « EXCELSIOR », 

Téléphone 135-64. 102 , Faubourg Poissonnière. Paris. 

Adresse télégraphique : SANITAS-PAR1S. 


Veuillez comparer rjolrs Fabrication et nos P ri A 
à ceu,x dss Alai'sons concurrentes. 


Ne pas confondre avec les Maisons similaires. 








Renseignements Généraux 

Modes de Paiement et Expéditions 

EN FRANCE ET A L’ÉTRANGER 


Modes de paiement. — Chaque commande doit être ac- - 
compagnée du montant exact de l’ordre. 

Les expéditions contre remboursement ne sont faites qu’après 
réception-des frais occasionnés par ce mode d'envoi, soit i fr. 25 
par chemin de fer et o fr. 75 par la poste, lorsque le'paqê t 
n’excède pas 500 grammes. 

La Société « Excelsior » accepte en paiement les mandats, les 
. bons de poste, les billets de banque, les chèques et toutes valeurs 
négociables à Paris. 

Toutes ces valeurs doivent être adressées à M. le directeur de la 
Société « Excelsior », 102, faubourg Poissonnière, Paris. Télé¬ 
phone 135-64. Adresse télégraphique : Sasitas-Pakis. 

Nous conseillons à nos clientes le paiement en Bons de poste, ' 
qui est le plus pratique et le plus discret, étant .donné que l’on 
peut se dispenser de faire connaître son nom, son- adresse et le nom - 
du destinataire. On trouve dans tous les bureaux des Bons depuis 
1 franc jusqu’à 20 francs. 

Pour effectuer les paiements de l’Etranger, nos clientes sont ' 
priées de nous adresser le montant de leurs ordres en chèque billet 
de banque ou mandat-poste international. 

A toute demande de renseignements, joindre un timbre pour la 
réponse. 
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"Livraisons à domicile dans tout Paris 

Un service spécial assure la livraison très rapide dans tous les 
quartiers de Paris. Les commandes peuvent être adressées par 
poste, télégramme, (adresse télégraphique : Sanitas-Paris) ou télé¬ 
phone (135-64). 

"Expéditions par poste en Province et à l’Etranger 

Toutes nos expéditions sont faites par retour du courrier, 
franco de port et d’emballage pour la France et l’Etranger. 

Comme nous l’avons dit plus haut, nous ne pouvons envoyer 
contre remboursement par la poste qu’après réception d’une somme 
fixe de o fr. 75 quel que soit le montant de l’achat. 

Tout envoi d’une valeur de 5 francs, au moins, est adressé rel 
commandé : pour un. ordre d'une valeur inférieure, prière d’ajouter 
o fr. 10 pour la France et o fr. 35 pour l’Etranger en sus du mon¬ 
tant de l’envoi pour frais de recommandation. 

La Société « Excelsior » apporte le plus grand soin à l’embal- 
age de-, ses expéditions. Aucune marque extérieure ne peut laisser- 
soupçonner l’origine et la nature des colis. 

Les envois en poste restante ne peuvent être recommandés qu’à 
la condition de ne pas être faits_à de simples initiales. 

Nous ne répondons que des envois recommandés. 

Toutes les expéditions faites a des initiales en poste restante 
voyagent aux risques et périls du destinataire, puisque l’administra¬ 
tion se .refuse à les recommander. 


Expéditions par colis postaux 


Toutes les commandes du poids de 3 à 10 kilos, emballage 
compris, sont expédiées par colis postaux. Les colis postaux ne 
peuvent s'envoyer qu’en port payé. 


Prix des colis postaux 


Pour faire la facture d’un colis postal de 3 kilos (poids de 
l’emballage seul, -650 grammes, il faut : 



i° Compter la caisse; soit. . . . . . 

3° L’expédition à domicile, 0,85 ; en gare. 
3° Le prix des marchandises, - . 


» 6 .0 


» 50 












"Expéditions contre remboursement 

Nous expédions les colis postaux contre remboursement après 
réception des frais occasionnés par ce mode d’envoi, soit i fr. 25 
par colis. , 

Expéditions en grande vitesse 

Nous expédions en port dû et en grande vitesse les colis dont 
le poids ne dépasse pas 20 kilos et à une distance de moins de 
550 kilomètres. En effet, pour cette distance et pour ce poids de 
moins de 20 kilos, le prix est le même en grande et en petite 

Il est indispensable d’ajouter au prix des produits les frais dé 
caisse et d’emballage (1 fr. 25 pour 10 kilos; 1 fr .[60 pour 20 
kilos ; 2 fr. 25 pour 30 à 50 kilos), 

Expéditions en petite vitesse 

les commandes dont le poids est supérieur à 20 kilos, et pour 
une distance supérieure à 350 kilomètres, sont, sauf avis contraire 
du client, toujours expédiées en petite vitesse. 

7 \ecommandations importantes pour les Envois en Province 

Les Compagnies étant responsables des colis, avoir soin de cons¬ 
tater, devant l’employé, çpie la caisse est en parfait état. Refuser 
tout colis présentant des traces d’avaries. 


DISCRETION ABSOLUE 

» 

Téléphone : Adresse Têiêgr. 


135=64 


Sanitas=Paris 
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fougueuse, qu’elle appartient à la société, qu elle ne doit pas se 
mutiler après avoir été avertie, et que ce .sera un manquement 
encore plus coupable si, atteinte du mal, elle le propage. 

Divulguer l’emploi des préservatifs, c’est faire œuvre utile, 
c’est défendre à la fois la santé et la bourse. 

Qu’on suive notre sage conseil et on évitera, avec la honte, 
bien des amertumes et bien des douleurs. 

Nous chercherons donc à défendre l’organisme de ceux 
qui s’exposent aveuglément aux dangers du commerce 
charnel. On connaît l’importance de la Syphilis, de la 
eritjorhayie et la gravité de ces affections, nous ne nous 
étendrons donc pas sur ce sujet. 

Nous éviterons aussi la conception à l’épouse qui, sur la 
recommandation du spécialiste, devra éviter la procréation 

Si notre rôle est de prévenir, nous laissons à nos clientes 
celui de prévoir et de conclure. 

LA DÏJ{ECnOhl. 


Commission et Représentation 


Ainsi que nous le disons au début de ce Catalogue, 
nous.nous mettons entièrement à la disposition de nos 
clients, pour leur acheter tout ce qu'ils peuvent désirer. 

C’est à titré absolument gracieux que nous leur faisons 
cette proposition, sans compter que, par notre intermé¬ 
diaire, ils paieront toujours moins clier que s'ils faisaient 
eux-mêmes et directement leurs achats dans n’importe 
quelle Maison de Paris on. de province. 







Aux Gens Mariés 


MOYENS DIVERS DE PRÉSERVATION 

Préservatifs pour Dames 

CROISSEZ ET MULTIPLIEZ 

Les Dangers de la Copulation 


Comme les femmes sont le plus exposées et le moins versées 
sur les opérations physiologiques en amour, nous nous sommes 
surtout occupés d’elles et nous avons cherché à les défendre 
contre les pitoyables maux vers lesquels elles courent si sou¬ 
vent aveuglément. 

Nos travaux ont été couronnés de succès et c’est avec une 
réelle joie que nous parlerons de nos produits, les seuls qui 
aient donné à l’expérience des résultats concluants. 

Toute théorie sur un meilleur avenir mise à part, le plus 
grand malheur pour les gens à petits revenus et à santé médiocre 
est d’avoir plus d’enfants qu’ils n’en peuvent convenablement 
nourrir et élever dans les conditions sociales actuelles. 

Le plus grand soulagement que l’on puisse apporter a 
quiétudes d’une épouse est de lui enseigner des moyens efficaces. 
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sans danger, peu coûteux et commodes, de n’être mère que 
quand elle l'aura résolu après mûres réflexions. 

C’est là le premier pas, le point le plus essentiel de la véri¬ 
table émancipation de la femme et, par suite, de toute la race. 
C’est à court terme le remplacement de l'humanité de hasard, 
qui souffre partout aujourd’hui, par une population voulue', née 
et élevée dans de bonnes conditions. 

Les couples que l’amour a unis doivent savoir pour que leur 
association dure, qu’il faut se garder d’en augmenter par négli¬ 
gence les inévitables soucis. 

Leur affaire la plus importante est la naissance et l’éducation 
de leurs enfants. II faut qu’en celle-là comme en tout autre, rela¬ 
tivement moins grave, ils puissent agir suivant leur volonté 
réfléchie et guidés par la science seule. 

Si vous jugez que votre santé, votre situation matérielle et 
les autres circonstances ne vous permettent pas actuellement ou 
ne vous permettent plus d’avoir un enfant dans de bonnes con- 

l’éducation attentive dont il aurait besoin, vous avez le droit et 
le devoir de vous abstenir d’être mère. 

Si vous avez déjà des enfants, vous pourrez les nourrir, les 
élever beaucoup mieux qu’en ajoutant imprudemment à leur 
nombre. 

Si vous n’en avez pas encore, choisissez sagement, pour en 
avoir, le temps où vous vous trouverez ainsi que votre conjoint, 
dans les bonnes conditions probables de santé, de bien-être et de 

Cela dépend entièrement de vous, VOUS ÊTES ABSOLU¬ 
MENT MAITRESSE DE VOTRE DESTINÉE, il ne faut 
pas que vous ignoriez, ni vous ni vos compagnes de souffrance, 
que la SCIENCE vous a ÉMANCIPÉES de Vépouvantable 
fatalité d’être mères contre votre volonté. 

C’est donc un devoir pour toutes de se protéger et c’est dans 
un but humanitaire que. nous leur indiquons les différents 
moyens de préservation. 

Puissent nos conseils garder à nos lectrices, le bonheur et 
la santé. “Régénération" 
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PESS*IRES JtmÉRICJtlHS 


ou 


préservais pour Pâmes 


Pessaires américains en caoutchouc purifié et à bour¬ 
relet à air comprimé garantis incassables. 


« Le Préféré » 


Ce préservatif est sûr et commode, aussi le recomman¬ 
dons-nous à toutes nos clientes. Il ne gêne ni l’homme ni 
la fem mo ' 



.Fig. 2. 


Fig. i. 


Il se fait en quatre dimensions n° i, petit ; n° 2, moyen; 
n° 3, grand; n° 4, très grand, en caoutchouc rouge ou 
noir, avec ou sans tirette. 

On prend la grandeur qui convient le mieux selon la 
conformation de la femme. 

Prix pour toutes les grandeurs : 

En caoutchouc rouge ou noir, avec ou sans tirette. 

-Un pessaire pour dame « Le Préféré ». • • 2.50 

La boîte de3pessairespour dame « Le Préféré» 6.25 
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Nous n’insisterons pas stir la qualité de nos pessaifes 
pour Dames, qui sont fabriqués en caoutchouc anglais 

Nous les garantissons de bonne confection et d’une so¬ 
lidité à toute épreuve. Les bourrelets sont soigneusement 
apprêtés, ils sont à air comprimé, leur grande souplesse' 
leur permet de prendre la forme de l’organe. Grâce à la 
confection scientifiquement combinée de nos pessaires, 
la préservation est absolument assurée. 

Manière de placer le Pessaire américain « Le Préféré » 

A défaut de leçon pratique possible, nous essayerons 
de décrire la manière de choisir et de placer le pessaire. 

Rassembler" par une légère pression du pouce et de 
l’index les deux côtés ou bords pour pouvoir introduire 
le pessaire facilement, la calotte en dehors, et l’enfoncer 
autant que possible pour qu’il occupe la position indiquée 
dans la Fig. 3 . 

Un Pessaire étant bien placé ne doit gêner en aucune 
façon ni l’homme ni la fem¬ 
me. Pour cela avoir soin de 
choisir la taille qui convient 
le mieux. Avec un peu de 
pratique, la femme doit de¬ 
venir habile à placer et à en¬ 
lever le pessaire, et cela 
sans effort. 

Un pessaire bien- choisi et , 
bien placé préservera tou¬ 
jours. 

Pour faciliter l’introduction t 
du pessaire et lui garder 
sa souplesse, l’enduire d’un 
GOrps gras, ou, ce qui est 
préférable, de Crème Per¬ 
sane, aseptique, préparée spécialement pour cet usage. . 

Prix du flacon : 3 francs. — Envoi franco: 
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Cette figure représente notre pessaire “Le Préféré” 
mis en place. 



montrer la place occupée par le pessaire. La matrice et 
son conduit sont représentés par les n° s Ji et 2. 

Remarquer dans la Fig. 5, comment vient se 
placer le pessaire (n° 3); on pourra voir qu’il intercepte 
le passage des spermatozoïdes dans la matrice. 
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Solution Antiïejtipe “ Sauitas-Eicelsior " 

Cette solution, à base d’un dissolvant approprié et 
d’aromates, est recommandée pour la toilette intime de 
l’homme et de la femme et principalement avant ou après 
le coït. 

Pour s’en servir, il suffit d’en verser une cuillerée à 
café dans un demi-litre d’eau tiède ou froide, à volonté. 
Elle est principalement recommandée à la femme pour 
être prise en injectipn aussitôt après le coït. Nous re¬ 
commandons la solution Sanitas-Excelsior ” pour net¬ 
toyer et antiseptisér les préservatifs en général. Il suffit d’en 
verser une petite cuillerée à café dans un Verre d’eau 
tiède et de nettoyer les objets avec cette eau. 

PRIX : 

Le flacon. 3 fr. 

Les 3 flacons. 8 » 

• Le litre.20 » 


CREME PERSANE 


Cette crème, dont la préparation est à base d’antisep¬ 
tiques, se recommande tout spécialement pour l’usage 
intime. Elle facilite les rapports et, dans le cas où il y a 
légère écorchure, elle cicatrise immédiatement.- 
Nous la conseillons pour obtenir une sensibilité par¬ 
faite avec l’emploi des préservatifs. 

Pour les Dames, elle sera utile et indispensable pour 
l’introduction des pessaires et leur bon entretien. 

Prix du pot. 3 » 

Les 3 pots.. 8 » 

Envoi franco et discret. 
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Préservatifs pour Dames ® 

en feuille anglaise extra et à bourrelet pneumatique 
« Le Pratique » 

-Cet appareil tout récemment inventé, est l’un de ceux 
qui assurent la sécurité la plus complète et la plus absolue 
sans rien enlever à l’illusion ni aux sensations. 

Ainsi que le représente la figure ci-jointe, il se com¬ 
pose d'un bourrelet pneumatique, prolongé d’un tube en 
caoutchouc très souple et fermé. 



Placé à l’entrée, mais de préférence à l’intérieur de 
l’organe de la femme dont il possède exactement la 
forme et les dimensions, il reste invisible et reçoit l’extré¬ 
mité de l’organe de l’homme entre ses parois, préalable¬ 
ment enduites de notre Crème Persane. . 

« Le Pratique » est donc comme un second vagin pro¬ 
tecteur qui garantit la sécurité complète, laisse l'illusion 
du naturel et ajoute à Y intensité des sensations. 

Prix pour toutes les dimensions : 

La pièce : 5 francs 
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Préservatifs pour Dames * 

“ Le Sécuritas Excelsior ” 

PRÉSERVATIFS A OLIVES 

Du Docteur William’s 


Il n’est peut-être pas un seul ménage aü monde qui 
n’ait, tant il est naturel, le désir impérieux d’avoir des 
enfants. 

La conception est le plus noble attribut de la femme 
et toute mesure préventive de l’œuvre créatrice est un 
manquement aux devoirs d’époux et de citoyen si rien ne 
le conseille ou l’exige. 

Il est en effet, des circonstances qui commandent aux 
époux de faire taire en eux le sentiment de la paternité. 
Tels sont les cas où la vie de la mère serait en danger 
certain, ou empoisonnée par quelques maladies hérédi- 

La procréation ne serait plus, un devoir, mais une faute 
' grave qu’il faut à tout prix éviter. Comment faire ? 

Avant l’invention toute récente, mais parfaite, du Pré¬ 
servatif à Olivç “Le Sécuritas Excelsior ”, aucun moyen 
absolument certain n’était encore connu. 

Les procédés jusqu’alors recommandés n’offraient 
qu’une sécurité relative et malgré leur usage bien i des per¬ 
sonnes avaient fait de décevantes constatations. Grâce au 
Préservatifs à Olive, il n’en sera plus ainsi et l’on peut affir- 
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mer qü’il réalise le summum de la perfection. Par son 
emploi facile et pratique, la conception devient scienti¬ 
fiquement et matériellement impossible. 

Le Préservatif à Olive est un petit appareil en caout¬ 
chouc souple dans lequel on introduit un ovule antisep¬ 
tique que la chaleur du 'corps fait fondre lentement. 

Non seulement le préservatif arrête les spermatozoaires 
et les empêche de pénétrer dans la matrice, mais encore 
le liquide provenant de l’ovule et qui s’échappe par de 
petits trous les anéantit complètement. Il assure une 
garantie de sécurité absolue et ne peut en aucune façon 
et dans aucun cas, ni nuire à la santé , ni incommoder 
l’homme et la femme* ni atténuer en quoi que ce soit la 
sensibilité. 

Le même Préservatif peut servir pendant plusieurs 
années s’il est bien soigné et tenu dans un état parfait de 
propreté. 

Prix du Préservatif à Olive “ Le Sécuritas Excelsior” 

Le Préservatif seul. 7 » 

Le Préservatif accompagné de douze 

olives anticonceptionnelles Sécuritas. 10 » 


86 
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OliVes Anticonceptionnelles 

“ SÉCURITAS ” 


Les médecins Anglais recommandent beaucoup un (j 
pessaire soluble à base de bcuftse de cacao, et contenant 
des tonifiants. Cet objet, perfectionné dans sa forme par (t j 
un pharmacien français, se place le plus loin possible au Ç ' 
fond du vagin quelques minutes avant l’acte. ( 

Là, il fond et obture le col de la matrice d’une matière 
grasse et alcàloïdique qui forme émulsion avec le sperme K - 
et détruit sa vitalité. *Ce préservatif, bien placé, conserve , Çj ’ 



Fig. 


son efficacité plusieurs heures. Il a l’avantage de ne 
nécessiter aucun soin avant ou après. 

Il est le seul qui convienne aux vierges et aux nou¬ 
velles mariées. 

Les olives anticonceptionnel les Sécuritas s<ÿit vendues : 

La boîte de 12, 3 fr. | Les 3 boîtes, 8 fr. 

L’olive anticonceptionnelle s’emploie avec l’éponge, 
ou avec notre pessaire Le Préfère. La femme introduit 
d’abord l’olive, puis aussitôt après, l’éponge ou le pes¬ 
saire, elle pousse le tout avec le doigt aussi loin que 
possible. L’emploi de l’olive avec l’éponge ou le pessaire 
Préféré réunit la double sécurité de destruction des 
germes et d’interception de toute communication avec la 
matrice. 
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Eponge prèservative américaine en caoutchouc 


La Parfaite 


L’éponge en caoutchouc “ La Parfaite ”, est taillée 


et préparée de la même façon que les éponges ordi¬ 
naires pour servir de préservatif et pour protéger le linge 
aux époques menstruelles. 

La supériorité de l’Eponge en caoutchouc^ sur 
l’éponge ordinaire, tant au point de vue de la qualité, 


de la durée que de l’hygiène, est 
depuis longtemps démontrée. 



L’Eponge en caoutchouc est 
inusable et son contact est d’une 
finesse et d’une douceur égale à 
celle des meilleures éponges. 


L’Eponge en caoutchouc ne 
s’imprègne pas des microbes 
de toutes sortes comme le font 
les éponges ordinaires et, pour 
la maintenir dans un état par 7 


Fig. 9. 


fait de propreté, il suffit de la laver simplement à l’eau 
de savon. Ce lavage la laisse intacte et ne l’use jamais. 
Les éponges ordinaires,’ au contraire, se déchiquèten; 
après plusieurs lavages. L’éponge en caoutchouc servant 
aux ablutions est utilisée dans tous les cabinets de toi¬ 
lette,. mais l’emploi de l’éponge'.en caoutchouc, soit 
comme tampon pendant les périodes mensuelles, soit 
comme préservatrice de la conception, était jusqu’alors 
inconnu. 

Nous avons pensé, avec raison, l’expérience et les pré¬ 
férences de nos clientes nous le démontrent, que l’éponge. 
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en caoutchouc affirmait sa supériorité, surtout pour 
l’usage intimé de la femme. 

Nous avons donc fait préparer des Eponges en caout¬ 
chouc de grosseur et de formes égales à celles des Mi- 
gnonnettes en usage et-ces éponges, entourées d’un filet 
de soie, réalisent totalement la perfection. Elles ont fine 
force d'expansion supérieure à celle des éponges ordi¬ 
naires et, par cela même, offrent une garantie de sécu¬ 
rité d’autant plus grande. La sécurité absolue étant 


surtout la préoccupation 
de • nos lectrices, cette 
garantie mérite naturel¬ 
lement leur préférence. 

L’Eponge caoutchouc 
n’exclut pas l’usage de 
l'Olive anticonception¬ 
nelle Sècuritas, elle réa¬ 
lise, au contraire, avec elle 
l’idéal de la préservation 
et nous pouvons affirmer 
qu’il n’existe rien de plus 
pratique, rien de plus sûr, 
rien de mieux. 



Fig. io. 


Prix : 


L’éponge en caoutchouc “ La Parfaite sans filet ” 


Taille petite. 


2 » | Taille moyenne. . . 2 50 


Grosse taille. 


3 


L’éponge en caoutchouc “ La-Parfaite avec filet ” 
et cordonnet soie. 


Taille petite. 


2 50 | Taille moj’enne... 3 » 


Grosse taille. 


3 50 









“ L’INFAILLIBLE ’ 

L’éponge « U Infaillible » d’une invention nouvelle est 
faite entièrement de soie écrue et n’ayant par conséquent 
subi aucune préparation 
dangereuse. 

Elle est beaucoup plus 
souple et naturellement 
de par sa composition 
plus douce, elle est très 
absorbante et rempla¬ 
cera avantageusement 
les autres éponges pour 
les règles. 

Au point de vue pré¬ 
servatif «UInfaillible” 
sera employée avec suc¬ 
cès. De par ses qualités 
énumérées plus haut, elle prend toutes les formes vou¬ 
lues et, par conséquent, obstruera d’une façon complète 
l’entrée de la matrice. 

mploi de’ l’olive anticonceptionnelle Securitas 

restera néanmoins utile pour obtenir une sécurité totale 
et absolue. 

« L’Infaillible » se nettoie parfaitement à l’eau de 
savon, elle se fait en trois tailles : 

Prix pour toutes les dimensions : 

Taille petite.2 » 

Taille moyenne.2 50 

Grosse taille. *' 
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Éponges de sûreté 

“o Ccr jtfignonneiïe 'Cxcehior” 


Pour qu’une éponge assure une garantie de sécurité 
parfaite, il faut employer en même temps une olive 


Nos éponges sont taillées et préparées pour servir 
aussi bien comme préservatifs que pour protéger le linge 
aux époques menstruelles. 
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anticonceptionnelle Securitas, la placer d’abord et 
mettre ensuite l’éponge qui retient l’olive. 

L’éponge dans ce cas joue le rôle de préservatif- 
ovule par le fait que l’olive fond lentement au contact 
des muqueuses et imprègne l’éponge et le col de la ma¬ 
trice de son liquide destructeur. 

Il y a. donc là encore là double sécurité qui consiste à 
intercepter toute communication avec la matrice et à 
détruire les germes. 


Eponges de sûreté “ La Mignonnette Excelsior ”, 

re qualité avec cordonnet s 



Taille petite. . . la pièce » 40 boîte de 6 3. 

— moyenne. — » 60 — 2.75 — 5 


— 2 S — 
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Conseils pratiques 


1. Usage de l’éponge. — Tant qu’il n’y aura pas par¬ 
tout de^ praticiens sachant choisir et placer le pessaire, 
le procédé à recommander aux femmes est celui de 
l’éponge préservative. Faute de permanganate de 
potasse ou de sublimé, humecter l’éponge d’eau de savon. 

ï)’ailléurs, suivie minutieusement toutes les indica¬ 
tions relatives à la.propreté. Une éponge négligemment 
laissée en place quelques jours deviendrait vite un très 
dangereux foyer de purulence et d’infection. 

2 . Placement du pessaire. — A défaut de leçons prati¬ 
ques possibles, nous essayons de décrire la manière de 
choisir et de placer le pessaire. 

Il importe avant tout que l’organe féminin soit d’une 
propreté absolue, ne contienne aucune impureté, aucun 
ferment, aucun microbe. Pour cela, donner une injection 
avec un injecteur à jet continu tel qu’il est décrit dans le 
présent Catalogue. 

L’opération doit se faire au-dessus d’un vase de nuit 
ordinaire, mieux d’un vase de malade ou de tout autre 
vase approprié. La femme doit être couchée sur le dos, 
les jambes relevées' et écartées. Cela fait, joindre les 
bords du pessaire présumé bon avec là Crème Persane du 
D r Hashi-el-Arad-Kan. Prendre le pessaire en serrant son 
anneau, l’introduire dans le vagin presque verticalement 
un peu incliné d’un côté, pour éviter de frotter le clitoris 
et le méat urinaire, puis le relever en avant de manière 
qu’il vienne butter sur les parties rendues plus dures par 
le voisinage de l’os du pubis. Si le pessaire entre bien, il 
est bon ou trop petit. Alors, soit qu’il a été placé par la 





femme elle-même ou par la personne qui la guide, celle- 
ci doit introduire le doigt, index ou médius, lubréfié de 
Crème Persane , jamais d’huile, s’assurer que la matrice 
(le museau de tanche) peut être sentie à travers la mem¬ 
brane de caoutchouc, puis essayer de glisser le doigt 
entre le bord antérieur du pessaire et la paroi du vagin. 

Si elle réussit, le pessaire est trop petit et l’on doit 
essayer un numéro supérieur, jusqu'à ce que le doigt ne 
puisse passer. 

Pour enlever le pessaire, on l’accroche par l’avant avec 
le doigL.Le pessaire retiré doit être lavé, laissé quelques 
minutes dans la solution Sanitas Excelsior, secoué, . 
séché et mis 'à l’abri de la poussière. Le pessaire conve¬ 
nablement choisi,' la femme doit devenir habile à le 
mettre et à l’enlever sans effort. Si elle ne réussit pas de 
suite, il faut recommencer dans la séance, ou dans des 
suivantes jusqu’à, ce qu’elle soit tout à fait maîtresse de 
l’opération. Quand un pessaire est lien choisi et bien 
placé, la présèrvation est bien assurée. Un lavage 
presque immédiat après le coït n’est pas nécessaire 
comme il a été dit, c’est un supplément de sécurité. Il 
doit s’effectuer comme il est inscrit ci-dessus avec de la 
solution Sanitas Excelsior. En si petite quantité, le 
liquide peut être employé froid. Si [l’on se servait de 
l’irrigatenr qui en çontient un litre au moins, il faudrait 
la tiédir ; ce serait une grande dépense et une opération 
pénible, même avec la meilleure installation. L’irrigation 
doit être réservée pour lr toilette matinale, à faire très 
régulièrement. 

3. Olives anticonceptionnelles “ Sanitas”. — Des méde¬ 
cins anglais recommandent beaucoup wapessaire soluble à. 
base de beurre de cacao et contenant des tonifiants. 
Cet objet perfectionné dans sa forme par un pharmacien 
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français, se place le plus possible au fond du vagin dix 
minutes avant le coït présumé. 

Là, il fond et obture le’ col de la matrice d’une matière 
grasse et alcaloïdique qui forme émulsion avec le sperme 
et détruit sa/vitalité. Ce préservatif bien placé conserve 
son efficacité plusieurs heures. Il a l’avantage de ne né¬ 
cessiter aucun soin avant ou après. 

Il est le seul qui convienne aux vierges et aux nou¬ 
velles mariées. 

* £ * 




Nous venons de décrire les moyens les plus variés 
de • préservation, c’est-à-dire les moyens mécaniques, 
ceux qui consistent uniquement a interposer entre le 
membre de l’homme et les organes de la femme un obs¬ 
tacle destiné à s’opposer à la rencontre de l’ovule et du 
spermatozoïde dont dépend la fécondation. 

Certains de ces préservatifs comme l’éponge, le pes- 
saire, sont employés simplement dans un but anticoncep¬ 
tionnel, d’autre comme le « Pratique » à l’usage des 
dames, ou les préservatifs, dit Condom, en Baudruche ou 
en feuille anglaise à l’usage des hommes, c'est-à-dire tous 
ceux qui recouvrent complètement un organe, que ce soit 
l’organe mâle ou l’organe femelle ont pour double mis¬ 
sion de garantir contre la conception et contre les ma¬ 
ladies contagieuses vénériennes. 

Nous appelons particulièrement • l’attention de nos 
clientes, sur ceux que nous allons présenter maintenant. 
Ce sont des moyens de préservation à double effet; ils 
agissent aussi bien, selon l’emploi que l’on en fait contre 
la fécondation que contre les infections contagieuses. 

Leur mode d’action repose sur des données scientifiques 








les mieux établies et leur infaillibilité est absolument in¬ 
déniable et prouvée. 

Ils agissent en détruisant aussi bien l’agent fécondateur : 
le spermatozoïde, que l’agent infectieux : le microbe, dès ' 
qu’il sont aux prises avec lui. 

En outre de leur garantie bien supérieure aux préserva¬ 
tifs ordinaires, ils ont encore l’avantage inappréciable de- 
n’exiger aucun préparatif et aucune mise en scène. L’Im¬ 
munité dont on profite après s’en être servi dure, cinq 
et six heures, c’est-à-dire que, ne procéderait-on au rap¬ 
prochement que cinq ou six heures après son emploi on est 
certain d’éviter la conception et les maladies vénériennes. 
Ne laissant aucune trace visible de leur usage, n’atté¬ 
nuant en rien les sensations voluptueuses, trop mo¬ 
difiées ou diminuées par tous les autres moyens sans 
exception et ne nécessitant aucun dérangement gênant 
après les rapprochements, puisqu’il n’y a pas d’injection 
à prendre, ils peuvent être employés par la femme à l’insu 
de l’autre personne. 

Nous décrirons dans leur ordre de perfection : l’Utérin, 
le Stérilogène et le Disvaginus. Tous ces appareils ne 
diffèrent que par leur complication de fabrication qui font 
du premier : l’Utérin, un simple appareil insuflateur; des 
deux autres, un appareil mixte, injecteur ou insufflateur, 
plus précis, le dernier, le Disvaginus, insufflateur ou in¬ 
jecteur jouissant en plus de la propriété du premier de di¬ 
later le vagin. 

Le principe de tous ces appareils est le même, il con¬ 
siste à tapisser les parois des organes génitaux, d’une 
poudre active la « Poudre anticonceptionnelle Stérilgine » 
qui a pour résultat de détruire immédiatement et le 
microbe et le spermatozoïde. 


— 3o — 








Société “ EXCELSIOR ”, 102, Faubourg Poissonnière. PARIS 



Nouveaux moyens 

de préservation 

CONTRE 

L* fÉCONPftTION 

ET 

Les Maladies 

SÉCURITÉ ABSOLUE 


o Ces seuls appareils permettant 
rée/lenjeni d’éviter la conception. 


— 3. 
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Préservatif pour Dames 

L’UTÉRIN 

Nouvel Imufflateur Idéal 

PROCÉDÉ NOUVEAU DE PRÉSERVATION 

SCIENTIFIQUE ET INFAILLIBLE 
Reconnu et Approuvé par le Corps Médical 


L’Utérin est le seul appareil insufflateur qui soit ap¬ 
prouvé et .adopté par le corps médical du monde entier 
pour les multiples services qu’il peut rendre. C’est l’unique 
appareil d’un emploi simple, facile, pratique et rapide, 
dont l’effet soit vraiment prodigieux, sûr, certain et effi¬ 
cace, 

Ordinairement,, beaucoup de femmes emploient, immé¬ 
diatement aprè's le coït, l’injection- à l’eau froide dans un 
but de préservation; quelques-unes y ajoutent même du 
vinaigre ou autre produit acide. 

Ce mode de préservation, d’abord très ennuyeux à 
cqqse çlq dérangement désagréable, qu’ij pécqsgite,'n’offre 
d’ailleurs qu’une sécurité tout à fait relative. 

En effet, i] pj|&£ çle connaître la conforrnatiqn de la 
femme, pour comprendre fatalement que si les zoospermes 
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ont pénétré dans la matrice pendant l’acte, il n’est pas 
d’injection antiseptique, glacée ou autre, capable de léSî f 
déloger une foi§ qu’ils ont pénétré dans l’utérus. 

Une insufflation de poudre Stérilgine avec L’Utérin, 
avant le coït, supprimera tout danger d’une façon absolu¬ 
ment certaine et préviendra ainsi toute surprise. Plus 
d’injection à. prendre après l’acte, plus d’ennuis, 
plus de dérangement. 

L’injection restera seulement nécessaire par propreté 
et hÿgiène, aux heures habituelles de là toilette. 

Avec l’Utérin, là femihê sera désoffnais assurée d’uiie 
sécurité complète, certaine, totale et absolue. 

L’Utérin diffère entièrement de tout ce qui s’est fait et 
de tout ce qui peut exister .dans ce gènre. 

L’Utérin est entièrement fabriqué en caoutchouc dürci, 
de qualité extra-supérieure, de sorte que toute blessure 
est impossible et le danger des impuretés d’instruments 
en iriétai complètement évitèADe plus, il sfe prête à tous 
les usages de l’antisepsie. 

L’Utérin sé compose : 

i° D’une canule ordinaire, légèrement couqbée et ter- 
niinéè pàr Un renfleuient plivaite, percée de plusieurs 
trous, disposés dé façon â assurer une distribution effi- 
,Câcê dë la pôüdre anticonceptionnelle Stérilgine projetée 
sur toutes les muqueuses envirohnantés, et, principale¬ 
ment, sur l’entrée du col de l’ütêrüs, qu’elle Vient 
obstruer d’üflë façon parfaite ; 

2 b D’une poire en caoutchouc pour l’insufflation de la 
poudre anticonceptionnelle Stérilgine. 

Cet appareil, dont le mécanisme est des plus âiiuples, 
ne se dérange jamais; le démontage, ie rëtnontagc et le 
nettoyage se font facilement, rapidement èt sans difficulté. 
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Plus de gêrje I 

Plus d’çrjijuf ï 

Plus de surprise ! 

Quoique semblant prématurés, ces faibles cris viennent 
de produire une émotion bien grosse et intriguent fort le 
monde prévoyant. 

Plus de gêne ! Plus d'ennui ! Plus de surprise ! mais on 
n’en peut croire ses yeux, et Ton doute encore de la vé¬ 
racité du fait, habitué que l’on est des promesses allé¬ 
chantes et... un peu trompeuses. 

Et pourtant, la chose est vraie, exacte et réelle. 

Plus encore, elle repose sur des données- scientifiques. 

Eh voici la preuve : 

Frappé des multiples dangers qu’on laissait courir à la 
femme obligée de se préserver d’une conception, pour 
une certaine durée ou pour toujours, un éminent spécia¬ 
liste, après de longs travaux, trouva dernièrement une 
poudre anticonceptionnelle Stèrilgine qu’il fallait intro¬ 
duire dans le vagin. 

La grosse difficulté était là, il fallait un appareil pou¬ 
vant s’introduire dans les organes génitaux de la femme 
pour y distribuer, d’une façon parfaite, cette poudre anti¬ 
conceptionnelle Stèrilgine. 

L’Utérin fut tout indiqué. 

Car, par un perfectionnement admirable apporté à notre 
appareil, nous sommes arrivés à le faire servir comme 
Insufflateur Anticonceptionnel. 

L’Utérin, auquel est adapté une poire pour pratiquer 
l’insufflation préservative, réalise donc au plus haut point 
la perfection absolue. 




Aussi, à présent que nous avons vaincu toutes les diffi¬ 
cultés delà fabrication, que nous avons l’approbation du 
monde médical, nous pouvons affirmer hautement que, 
seul, notre Utérin est l’appareil idéal capable d’éviter 
la conception en égard à la santé ou à la vie. 

Nous nous permettons donc de venir offrir au public 
intelligent un appareil répondant à toutes les exigences 
du médecin et de la femme. Il peut être considéré, à tous 
les points de vue, comme un appareil parfait, offrant une 
sécurité que nous garantissons totale, absolue, indiscu¬ 
table et dont Remploi est simple, facile et pratique. 

MODE D’EMPLOI 

Pour se donner une insufflation, la femme versera une 
demi-cuillerée à café environ de poudre anticonception¬ 
nelle Stérilgine dans la culasse de la canule de l’Utérin 
et elle adaptera ensuite la poire en caoutchouc. 

Après s’étre introduit l’appareil de la même manière 
qu’une canule vaginale, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’ex¬ 
trémité rencontre le col de l’utérus, la femme comprimera 
la poire plusieurs fois avec sa main droite ; elle chassera 
ainsi la poudre qui se distribuera à l’entrée de la matrice, 
c’est-à-dire à l’endroit où les spermatozoaïres doivent 
passer pour opérer leur œuvre de fécondation. 

L’entrée de la matrice se trouvant ainsi tapissée par la 
'poudre anticonceptionnelle Stérilgine, laquelle a pour 
effet de détruire, d’anéantir, de tuer tous les germes 
fécondants, la conception se trouve donc scientifique¬ 
ment impossible. 

L’insufflation de la poudre Stérilgine peut être prise 
très rapidement en quelques secondes, soit immédiate¬ 
ment, soit une heure avant l’acte, tout en gardant sa 
même efficacité. 
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Elle peut se faire à l’insü de l’hoiiime, si la femme veut 
laisser ignorer la sécurité dont elle s’est assurée. 

On n’en peut dire autant des pessàires et dés éponges 
qu’on découvre immédiatement à là moindire exploration* 

PRIX 

L’Utérin, qui est la propriété exclusive de 1’ « Excel- 
sior », est entièrement fabriqué avec des produits de 
toute première qualité ; nous le garantissons inusable. 

Son achat, qui ne constitue qu’une dépense unique, sera 
largement compensé en peu de temps par les dépenses 
et les ennuis qu’il évitera. 

Nous faisons ressortir ici qu’il remplace les plus par¬ 
faits instruments indispensables à la femme pour sa toi¬ 
lette intime. 

Nous ne vanterons pas davantage les nombreuses 
qualités qu’il possède et qu’on a pu apprécier par tout ce 
qui précède. 

L’appareil complet, renfermé dans un élégant coffret 
imitation maroquin, comprend : 

i° L’Utérin, breveté s. g. d. g. ,’ 

2 ° La poire en caoutchouc pour l’ insufflation-, 

3° Une boîte de froudre anticonceptionnelle d’une con¬ 
tenance de go doses.- 

L’Appareil complet est envoyé discrètement par la 
poste franco et recomman dé ou par colis-postal contre 
mandat, bon ou chèque de 13 frahcs, adressé à M. le 
Directeur de la Société « Excelsior », 102, Faubourg 
Poisssonière, Paris. 

(Voir la Notice spéciale) 


TÉLÉPHONE 

135-64 


Adresse télégraphique 
SANITAS-PARIS 





Société “ EXCEiSIOR ”, 102, Faubourg Poissonnière. PARIS 


NOUVELLE DÉCOUVERTE 

Merveilleux Jlppareil de préservation 

LE “ STÉRILOQÈHE ” 

Déposé conformément à la loi (i) 


Le Stérilogène est un nouvel appareil dont le principe 
est le même que le précédent. Sa supériorité consiste en 
une fabrication un peu plus soignée d’abord, et en une 
modification heureuse, dont l’avantage consiste à distri¬ 
buer plus uniformément la poudre et en moins de temps. 
Enfin il est construit de telle sorte qu’il peut indistincte¬ 
ment servir comme insufflateur et comme injecteur. 

Le Stérilogène constitue le véritable nécessaire indis¬ 
pensable à la femme qui doit pour des raisons majeures 
éviter la conception, en même temps que soucieuse de 
conserver à ses organes l’intégrité nécessaire à leur bon 
fonctionnement et à l’état de santé général. 

Car si l’insufflation représente, bien le moyen de pré- 
servatiorijle plus pratique et le plus efficace , elle ne sau¬ 
rait à elle seule remplacer pour la toilette intime les injec¬ 
tions journalières qui sont indispensables au moins une 
fois par jour. 

Chez la plupart des femmes, il se produit un relâche¬ 
ment des parois vaginales tel, qu’elles viennent boucher 
les trous par où s’échappe la poudre de l’utérin. D’autres 
fois, cette obstruction est occasionnée par l’abondance et 

(i) Tout contrefacteur sera poursuivi conformément à la Loi. 
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la viscosité des secrétions et des mucosités que secrétent 
le vagin en quantité plus abondante qu’à l'ordinaire. 

Avec l’Utérin, la proiection de la poudre se faisant par 
des trous qui ne sont pas protégés contre l’obstruction 
dont nous venons de parler, on comprendra que dans 
certains cas dus, soit au relâchement des parois vaginales, 
soit à l’abondance de secrétion, il faudra recourir à un 
appareil plus perfectionné. 

Le Stérilogène, par sa forme spéciale plus en harmo¬ 
nie avec l’anatomie gynécologique, répond à cette néces¬ 
sité. Une disposition particulière, qui met l’olive à l’abri 
des rapprochements des parois vaginales et de l’envahis¬ 
sement des mucosités, en fait un appareil de préservation 
infaillible dans tous les cas. 

Il est enfin économique, puisque pouvant se transformer en 
injecteur, il évite une dépense inutile. 

L’extrémité par laquelle s’échappe la poudre se ter¬ 
mine par deux olives concentriques. 

La plus petite fait suite au canal intérieur de l’appareil 
et est percée d’une multitude de trous permettant la 
sortie du produit en extrême division. 

De la sorte, on est toujours certain de n’employer que 
la quantité de produit utile et nécessaire. 

La plus grosse olive est à claire-voie, elle est en son 
milieu percée d’un trou. Cette disposition écarte les parois 
vaginales, éloigne les mucosités embarrassantes. 

Pour transformer en injecteur le Stérilogène, qui de¬ 
vient alors un appareil précieux pour les soins ordinaires 
de la toilette, et pour l’application sous forme de liquide 
du médicament à employer dans les maladies des femmes, 
une deuxième pièce, munie d’un robinet, et que l’on 
adapte par frottement à la culasse, permet de remplacer 
la poire insufflatrice par un appareil injecteur. 




Mode d’emploi 

DU “STÉRILOGÈNE” 

i° Le “ STÉRILOGÈNE " comme préservatif 

Après avoir retiré la balle en caoutchouc on remplit 
de poudre stérilgine la culasse du canal. C’est-à-dire qu’on 
introduit environ une demi-cuillerée à café de stérilgine. 
La cuillerée à café est entendue pleine de poudre, mais 
au ras du bord sans les dépasser. 

Ceci fait on adapte la balle en caoutchouc et l’on intro¬ 
duit l’appareil dans le vagin comme une canule à injec¬ 
tion, en pressant sur la balle en caoutchouc jusqu’à ce 
que la poudre soit complètement évacuée, c’est-à-dire 
3 ou 4 pressions. 

L’Insufflation doit être faite autant que possible avant 
les rapprochements. Cependant dans le cas où elle n’a 
pu être faite avant ce moment il pourra y être procédé 
après, mais le plus tôt possible. 

2° Le “STÉRILOGÈNE” comme injecteur 

Il faut retirer la balle en caoütchouc, vider la culasse, 
introduire l’embout du robinet et en ouvrant ce dernier 
faire couler le liquide qui sert à l’injection. 

Nettoyage du “ Stérilogène ” 

Toutes les pièces se séparant ou se dévissant, rien 
n’est plus facile que le nettoyage de l’instrument auquel 
on doit procéder de temps en temps. 

Après avoir dévissé la petite et la grande olive, on 
plonge le tout sauf la balle en caoutchouc, dans l’eau de 
savon et l’on frotte à la brosse. Enfin le conduit inférieur 
est nettoyé avec un petit goupillon analogue à ceux qui 
servent aux nettoyages des tubes à biberon ou des tuyaux 
de pipes. 
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PRIX 


Le “ Stérilogène ” 

Propriété exclusive de la “ SOCIÉTÉ EXCELSIOR ” 
Concessionnaire pour la France 

Cet appareil unique et infaillible contre ta conception et les ma¬ 
ladies qui comprend : 

i° La Canule ffiiïte à double olive concentrique pour injection 
et insufflation préservatives. 

2° Le robinet de raccord, permettant de transformer instanta¬ 
nément l’insufflateur-en injecleur. 

3° La poire pour faire les insufflations préservatives. 
est envoyé franco par la poste dans un élégant coffret accompagné dune 

Boîte de poudre microbicide anticonceptionnelle 

“STÉRILGiNE” 

Contre mandat, bon ou chèque de 18 francs adressé à 
M. le Directeur de la “ SOCIÉTÉ EXCELSIOR ” 

102, Faubourg Poissonnière, Paris 

TÉLÉPHONE ; 133-641 


(Voir la notice spéciale, page 63) 

Los envois peuvent être faits on colis postal par chemins (le fer ou 
(0,75 en plus), soit par le chemin de fer 11,25 en plus). 

Adresse Télégraphique : SAP3STAS-PARIS 
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OPINIONS DU CORPS MÉDICAL 

sur le “ Stérilogène ” 


Monsieur le Directeur de la Société Excelsior, 

102, faubourg Poissonnière', Paris, 

Veuillez envoyer à Madame X..,., dont l’adresse est ci-jointe, votre 
appareil le “ Stérilogène ” Madame L..., doit à tout prix éviter la 

votre stérilogène, me prouve de plus en plus qu’il est absolument 


Veuillez agréer etc., 



Monsieur le Directeur. 

Je vous remercie du Stérilogène que vous m’avez envoyé sur la 
demande que je vous en avait faite. Je suis heureux.de constater qu’il in'a 
donné toute satisfaction. En ville, à la clinique ou à l’hôpital, j’ai obtenu 

fut agi de faire éviter à mes clientes la grossesse ou la contagion, soit qu’il 
$e fut agi de traiter certaines maladies des organes génitaux urinaires 
par l’insufflation dont je suis un fervent partisan étant donné les succès 
complets que j’ai obtenus par cette méthode. 

Docteur Jean B... 
Bordeaux, le 25 nov. 1905. 


Monsieur, 

Je suis heureux de vous informer que j’ai obtenu pleine satisfaction, 
encombinant le Stérilogène et l’insufflation avec le traitement interne 
dans un cas d’aménorrhée (1) qui avait jusqu’ici résisté à tous les mo¬ 
yens employés, et qu’il était urgent de faire cesser. Veuillez donc 

Docteur John. W... 
New-York, le 4 décembre 1905. 


ou la suppression des Règles. 








Société “ EXCELSIOR”, 102, Faubourg Poissonnière. PARIS 


I 



Préservatif pour Dames 

NOUV£*UJ .MOYEN DE PRÉSERVATION 

Infaillible et absolu 

LE DISYAGINUS 

Appareil Injecteur, Insufllateur et Dilatateur 

propriété exclusive de la Société “ ■Cxcelsior ” 



Appareil "breveté dans le monde entier 


Enfin, le maximum du perfectionnement est atteint 
dans le troisième appareil le Disvaginus, à la fois insuf- 
flateur, injecteur et dilatateur. 

La modification nécessaire, difficile à réaliser par suite 
Les détails de fabrication, a été enfin obtenue. 

La deuxième olive du Stérilogène a été remplacée par 
quatre ailettes mobiles entièrement démontables, appli¬ 
quées l’une sur l’autre quand On l’introduit dans le vagin, 
de façon à ne pas être plus grosse qu’une canule ordi¬ 
naire. 

Ces ailettes mobiles sont mises en mouvement par un 
curseur mobile que l’on déplace au fur et à mesure 
que l’instrument pénétre plus profondément. 

De telle sorte que l’appareil, une fois introduit dans le 
vagin les parois vaginales sont écartées pour permettre 
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la pulvérisation de la poudre partout où il est nécessaire, 
quelle que soit l’inexpérience de l’opérateur. Cet écarte¬ 
ment permet en plus le nettoyage et le lavage large et 
abondant nécessaire en certains caspour la toilette jour¬ 
nalière, lorsque les mucosités secrétées sont trop abon¬ 
dantes ou trop épaisses pour qu’une injection faite à 
l’aide d’une canule ordinaire puisse .suffire pour éviter 
tous les inconvénients qui pourraient en résulter, aussi 
bien pour l’hygiène, la santé et la propreté. 

Enfin, la disposition des ailettes est telle que l’appareil 
étant mis en place, les ailettes embrassent exactement 
le col de l’utérus, et de cette façon le trou évacuatoire 
de la poudre se trouve toujours immédiatement en face 
de l’entrée de la matrice, le "oint le plus important à 
protéger, puisque c’est là que pendant le coït, les sper¬ 
matozoïdes tombent habituellement, et c’est enfin cet 
endroit vers lequel ils se dirigent tous pour atteindre la 
matrice. 

Ce point est d’autant plus dangereux que cette entrée 
de la matrice est munie de cils vibratils qui attirent les 
spermatozoïdes à la manière des tentacules d’une pieu¬ 
vre, et que l’utérus ou matrice, en ,se distendant après le 
coït, aspire le sperme à la manière d’une poire en caout¬ 
chouc aspirant l’eau. 

M M M M 


PRIX 

Le Disvaginus est entièrement fabriqué avec des pro¬ 
duits de toute première qualité ; nous le garantissons inu- 

Son achat, qui ne constitue qu’une déper 
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largement compensé en peu de temps par les, dépense^ 
et les enüüis qu’il évitera. 

Nous faisons ressortir ici qu’il remplace les plus par¬ 
faits instruments indispensables â la femme pour sâ toi¬ 
lette intime. 

ffoqs ne vanterons pas davantage les nombreuses 
qualités qu’il possède et qu’on a pu apprécier par tout ce 
qui précède. 

L'appareil complet, renfermé dans un élégant coffret 
imitation maroquin comprend : 

I» Le Disvaginus, a ailettes mobiles. 

a» La poire èn caoutchouc pour faire' les insufflations 
préservatives. 

30 Le robinet de raccord permettant de transformer 
instantanément l’insufflateur en ïnjeéteur â ailettes mo¬ 
biles. 

40 Une boîte de poudré anticonceptionnelle « Stéril- 
gine. » d’une contenance de go doses. 


te DISV^GINÜS complet 

ESX : ENVOYÉ FRANCO PAR LA POSTE 

Contre Mandat, Bon ou Chèque de 40 fr., adressé à 
M. le Directeur de la “ SOCIÉTÉ EXCELSIOR ” 

102, Faubourg Poissonnière, PARIS 


Téléphone 

135-64 


Adresse télégraphique : 
S ANIT AS-PARIS 






LA STER1LG1NE 

poudre Anticonceptionnelle 

A EMPLOYER AVEC 

l’UTÉRIN, le STERILOGÈNE et le DISVAGINUS 


On se sert donc avec ces différents appareils de la riiême 
poudre dite « Poudré Anticonceptionnelle Stérilgine ». 

Cette poudre est composéde substances microbiCideS et 
spermàticides, sans aucun dangèf pour lés rnùqüeusës 
génitales, c’est-à-dire n’ayant pas l’iricOnvénient dë rà- 
môllir les tissus, d’ÿ déterminer dès éruptions Où dès 
plaies dües à la causticité de la plupart dès solutions em¬ 
ployées jusquà ce jour, et sans produire les intoxications et 
leurs conséquences annoncées par la chiite des bhevéüx, le 
noircissement, la carie des dents, là'dêcolofàtiotl des gëfl- 
cives, etc., qu’il faut attribuer à l’emploi de laplüpaft des 
antiseptiques, dont' on a fait usage jüsqü’ici, cofîiiHé le 
mercure, tous ses composés et le reste. 

Cette poudre iië contient aucun produit toxique. Dé¬ 
posée sur les muqueuses génitales, elle se dissout petit à 
petit, tout doücëment au contact des secrétions et des 
mucosités, dont les patois sont toujours recouvertes. 

Ainsi dissoute, son rôlë protecteur contre les microbes 
est déjà suffisant pour garantir d’une façoh absolue de 
toutes les infections dues à là contagion. 

Mais son action sur le spermatozoïde est plus énergique 
et plus remarquable. On sait que les spermatozoïdes 
nagent dans Un liquide appelé sperme; 










g' 

< 
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Ce sperme, ne se mêle pas aux liquides et se dur¬ 
cit même à leur contact pour faire aux spermatozoïdes 
une enveloppe protectrice ; il a pour mission en entourant 
tous les spermatozoïdes de les protéger contre les attaques 
qui pourraient être dirigées contre eux, il les protège à la 
façon dont une légère couche d’huile ou de vaseline peut 
préserver de la rouille un clou exposé à l’humidité. 

C’est à cette propriété remarquable du sperme, qu’il 
faut attribuer l'insuccès dû aux injections en matière 
de préservation anticonceptionnelle. 

On ne peut mettre en injection que des substances so¬ 
lubles dans reau. Ce liquide dont la puissance spermati- 
cide est augmentée, par l’adjonction des antiseptiques, a 
bien une action sur le spermatozoïde, mais à condition que 
ce spermatozoïde soit débarrassé du sperme qui l’entoure, 
comme d’un étui protecteur, et dont- il s’est fait une 
couche protectrice que l’eau ne peut arriver à désagréger 
assez vite pour atteindre le spermatozoïde avant qu’il 
ait franchi le niveau de l’ouverture de la matrice où il 
devient absolument invulnérable. D’autant plus que le 
liquide que l’on répand ainsi en injection augmente la 
vitesse du spermatozoïde dans sa course vers la 
matrice. 

En effet, la matrice en se distendant fait office de 
pompe, et lorsque le vagin est mouillé par l’injection, le 
liquide injecté est aspiré par elle, et avec lui les sperma¬ 
tozoïdes, qui, une fois dans l’intérieur dé'la matrice, 
subissent, sous l’influence des secrétions utérines, un net¬ 
toyage complet qui les débarrasse de toutes les substances 
qui peuvent leur être nuisibles. 

Les injections sont donc complètement à rejeter 
même prises couchée et chaudes, c’est-à-dire dans les 
meilleures conditions de succès parce qu’elles ne peuvent 
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agir assez vite pour atteindre le spermatozoïde avant que 
celui-ci ait pénétré dans la matrice où il est désormais 

La Poudre répandue par l’Utérin, le Stérilogène ou le 
Disvaginus se répand dans l’intérieur du sperme et la 
combinaison de la Poudre, du sperme et des mucosités 
secrétées par les organes de la femme forme un mélange 
tel que le sperme est désagrégé et le spermatozoïde 
atteint pour être immédiatement détruit, privé de mouve¬ 
ment et incapable de traverser les parois de l’ovule pour 
le féconder. 

Il est donc mort au point de vue reproducteur et la 
grossesse infailliblement évitée. 

PRIX 

Poudre anticonceptionnelle Stérilgine : 


La boîte de 50 doses. 5 » 

Les 3 boîtes. 13 50 

Les 6 boîtes.25 » 


Franco par la poste ou par colis postal. 


ARTICLE RECOMMANDÉ 

Avec ce qui précède, nos lectrices auront appris à con¬ 
naître touf ce qui existe pour éviter la conception. Il 
leur appartient de choisir le moyen qui leur paraîtra le 
meilleur. Quant à nous, nos préférences vont soit au 
DISVAGINUS, au STÉRILOGÈNE ou à l'UTÉRIN, 
qui sont les appareils les plus perfectionnés'qui existent 
et que nous considérons comme le summum de la perfec¬ 
tion. A défaut de ces Préservateurs, nous recommandons 
tout spécialement l’éponge, accompagnée des olives 
anticonceptionnelles Sécuritas. „ 










Ceintures de chasteté 

POUR HOMMES OU FEMMES 


L’emploi de ces ceintures est indispensable contre 
l’onanisme, ce vice fatal de la jeunesse qui déséquilibre 
tant dé cerveaux et désorganise tant de constitutions. 





PRIX: 

La Ceinture de chasteté avec cuvette nickel 

se fermant à clef. 90 fr. 

La même avec ciivette ârgerit .... ISO » 


Nota. — Prière de nous demander les renseignements 
particuliers en ce qui concerne la façon de prendre les 
mesures: Sur demande et croquis spéciaux, nous pouvons 
fournir tous les modèles. Dans ce cas, nous demandons 
un délai variant de 15 jours à 1 mois pour la livraison. 

Toütes nos ceintures sontiaites d’une façon irrépro¬ 
chable par des spécialistes. 
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POMMADE VIRGINALE 


Chez toutes les jeunes filles et chez certaines jeunes 
femmes de constitution étroite, l’introduction du spéculum 
pour l’examen des organes, des canules àinjection etautres 
appareils d’hygiène intimé, est quelquefois très pénible 
pour ne pas dire impossible. 

On remédie ainsi à la douleur provoquée, par l’emploi 
de la « Pommade Virginale », dont on lubrifie les parties 
génitales externes en exëfçant de légères frictions. La 
sensibilité douloureuse disparaît alors comme par enchan¬ 
tement, et l’introduction des appareils destinés à-l'hygiène 
intime, s’opèrent avec la plus grande facilité quand on a 
soin surtout de les ehoisir/de dimensions voulues. 

Mais, où cette précieuse préparation rend les plus 
grands services, qui nous ont valu les plus sincères re¬ 
merciements, c’est dans le cas de vaginisme. 

On sait que cette affection, qui résulte de l’excessive 
contraction des muscles constricteurs du vagin, est sou- , 
vent une cause de brouille dans les jeunes ménages. 

En effet, soit par suite de l’extrême sensibilité de la 
jeune épouse, soit à cause de sa formation étroite, soit et 
surtout peut-être à cause de la constitution trojii puis¬ 
sante de l’homme, les douleurs sont quelquefois telles 
qu’il devient impossible de pratiquer le coït. 

On a vu des femmes garder de ce moment critique, une 
impression tellement pénible, quelles en concevaient 
pour leur époux un sentiment d’aversion difficile à sur¬ 
monter et cause, dans la suite, de dissensions, les plus- 
graves. En plus de la douceur et de la patience si néces¬ 
saire en cette occasion, l’homme sage, aimant et pré¬ 
voyant, -devra donc se munir de la « Pommade Virgi- 
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nale » pour éviter à la femme aimée des douleurs quel¬ 
quefois insupportables et toujours inutiles. 

Cette pommade .a encore l’avantage inappréciable, en 
favorisant le glissement, d’empêcher les déchirures et 
écorchures qui se produisent souvent de part et d’autre 
et qui sont autant de portes ouvertes à l’infection. 

C’est pour avoir méconnu ces précautions que de jeu¬ 
nes mariées sont souvent, dès la première année de leur 
mariage, atteintes de vulvite, de vaginite ou de bartho- 
lonite, pouvant donner naissance aux plus graves et plus 
dangereuses mdladies. 

On se sert de la pommade Virginale en l’appliquant 
sur les parties génitales externes et en exerçant de légères 
frictions qui en facilitent la pénétration dans les tissus 
musculaires et nerveux. Avec le doigt, la femme en fera 
pénétrer dans le vagin aussi loin que possible. 

L’homme lui-même devra en appliquer une très légère 
couche sur l’organe. 

Prix : h francs, franco. 

Dans un élégant étui parfumé très portatif. 

4» 4* 

AMULETTES D’AMOUR 


Petits disques de parfum concentré aux diverses essences: 
Lilas, Œillet, Violette, Héliotrope, Withe Rose, Réséda, 
etc., etc. Peuvent se mettre dans le porte-monnaie, le 
mouchoir, la lingerie intime ; comme elles dégagent un 
parfum suave et que le parfum est un aphrodisiaque par 
excellence, leur place est ici. 


La douzaine assortie ou non. 3 » 

La 1/2 douz. — — . 2 » 













_ 5i — 







Société “ EXCELSIQR. ”, 102, Faubourg Poissonnière. PARIS 



Poches, Serviettes et Ceintures périodiques 
pour les Règles. 

La femme, cette éternelle blessée, comme l’appelle le 
poète, est d’autant plus incommodée par les périodes 
menstruelles qu’elle est moins bien outillée pour se 
garantir. v Nou§ vous recommandons, Mesdames, nos 
serviettes ouatées qui ne vous blesseront jamais et nos 
ceintures tricotées qui vous soutiendront sans fatigue. A 
celles qqi perdent beaucoup, les poebes périodiques avec 
éponges sont indispensables. 

Tous ces appareils se nettoient très bien. 

Ceinture périodique, la Favorite 1 En coutil, côtés élastiques 

coton, la pièce . ..3 » 

La même, coutil, côtés élastiques soie, la pièce . 4 » 

Les tailles ■ courantes des ceintures périodiques sont 
de o m. 65 à o m. 85. Les-autres se font sur commande 
et subissent une majoration de o fr. 50. . 

Tampons protecteurs en coton hydrophile avec filet s’adap¬ 
tant aux ceintures. Lu douzaine.4 » 



Fis. 20. 


Serviettes hygiéniques en tissu éponge s’adaptant à n’im¬ 
porte quelle ceinture.1 » 

Eponges pour les règles (voir Eponges préservâtives ) 
Poches périodiques tout en caoutchouc, avec passants, 
s’adaptant à toutes les ceintures. Très recommandées 
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La poche si 
La poche a- 

CRÈME PERSANE 

Cette crème, dont la préparation est à base d’antisep¬ 
tiques, se recommande tout spécialerhent pour l’usage 
intime. Elle facilite les rapports et, dans le cas oû il y a 
légère écorchure, elle cicatrise immédiatement. 

Nous la conseillons pour obtenir une sensibilité par¬ 
faite avec l’emploi des préservatifs. 

_ Pour les Dames, elle sera utile et indispensable pour 

Prix du pot.3 »’ 

Les 3 pots^. - ranco -^ d . scr ; t - 8 * 
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Douches vaginales 


Les meilleures injections : 
prend avec une dou¬ 
che suspendue à un 
mètre cinquante au- 
dessus du siège. La 
force de la pression 
est telle que l’eau 
gicle le long des 
parois vaginales et 
entraîne tout, si on 
a lé soin d’employer 
avec la douche la 
canule idéale de per¬ 
fection appelée : le 
Disvaginus. 

L’inconvénient des 
douches émaillées 
que l’on trouve par¬ 
tout, réside dans leur 
volume encombrant. 

La douche en 
caoutchouc, au con¬ 
traire, est d’un petit 
volume, d’un trans¬ 
port facile, d’un 
usage discret. Elle 
se replie sur elle- t 
ipême, s’aplatit et se 
dissimule aisément. Elle est donc 


t celles que la femme 


riG- 53 II 

onc transportable et elle Ik 
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réunit toutes les qualités dé commodité et d’hygiène facile. 

Ajoutons que les Mes- 
. sieurs atteints de bien- 
norrhagie doivent se ser- ' 
vir d’une douche pour les 
lavages de vessie qui 
constituent le seul moyen 
de guérir cette redou¬ 
table affection en peu de 
temps et de façon radi- 

PR1X : 

La douche en caout¬ 
chouc de n’importe quelle 
forme contenance deiiy 
litres, robinet, raccord 
tube et double cafiulo 
pour * injections et lave- 

La pièce : 


NOTA.— Pour les clien¬ 
tes heureuses de possçder 
des douches en caout-.. 
chouc d’une contenance 
supérieure à 2 litres nous 
avons établi des modèles p 

spéciaux de 3 à 5 litres 

avec une augmentation de 3 fr. par litre supplémentaire. 
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INJECTEURS ENEMAS 

dits injecteurs à jet continu 


L’hygiène ordonne et la prudence conseille les injections 
fréquentes. — « Préservatrices des affections multiples 
des organes génitaux, je les indique aussi comme étant 
l’un des talismans les plus sûrs contre l’indifférence ou 
l’infidélité de l’époux et la désunion du ménage (extrait 
d'Amour et Sécurité). » 

Malgré leur nécessité, les injections peuvent être 
nuisibles, lorsqu’elles se pratiquent avec un injecteur à 
jet intermittent qui donne avec l’eau des poussées d’air 
dangereuses et douloureuses. L’injecteur à jet continu 
évite ce danger. 

Construit entièrement en caoutchouc, il est de plus 
muni d’une canule spéciale pour lavement et il s’adapte à 
volonté au Disvaginus ou au Stérilogène, qui réalisent 
l’idéal de la perfection. Nous le recommandons comme 
étant le meilleur, le plus hygiénique, le plus commode, 
et le plus agréable de tous les injecteurs. 


Prix complet a 


2 canules. 


10 fr. 

; canules < 


' L’injecteur complet est vendu : 
caoutchouc du système ordinaire. 

Le Stérilogène, que les femmes prudentes et soucieuses 
de leur sécurité désireraient employer avec l’injecteur, 
doit faire l’objet d’une commande spéciale (voir la notice). 
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Bidefs pliants de voyage et d’appartement 

Bidets avec cuvette et couvercle émaillés, pieds en fer, 
pouvant se plier. . ....... petit 13 » 

Le même.grand 17 » 

Bidet avec cuvette toile caoutchoutée, monture bois, 

pouvant se plier. 16 » 

Bidet avec cuvette caoutchouc pur gris, monture bois, 
pouvant se plier, petit modèle (fig. 23 et 28) 25 » 

Bidet avec cuvette caoutchouc pur gris, monture bois. 

pouvant se plier, grand modèle. 30 » 

Coussin forme bidet, à fond caoutchouc pur gris tube 
d’écoulement. 36 » 


1DET OUVERT 
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Çeïrjiurôs de grossesse 


Portées pendant la grossesse, nos ceintures, fabriquées 
en fibres élastiques et d’après les données de l’Anatomie 
gynécologique, diminuent les fatigues pendant la gesta¬ 
tion et favorisent; après la délivrance, le retour des orga¬ 
nes à leur état normal, évitant ainsi les déformations si 
nuisibles à la santé et à la beauté de la femme. Elles 
constituent une grosse économie en ce sens que les toi¬ 
lettes portées avant la grossesse peuvent être reprises 
sans avoir à subir aucune modification coûteuse. Le prix 
de ces ceintures varie suivant l'élégance du tissu qui 
recouvre les fibres élastiques; de 25 à 50 francs. 

Enfin, notre Corset de grossesses “ Exeelsior ” rend, en 
certains cas particuliers, les' plus grands services aux 
personnes qui peuvent en faire lâ dépense. Ayant les 
mêmes avantages que la ceihtüre, il est constitué par 
une charpente en baleine et métal léger, traversée de 
fibres élastiques, de telle sorte que jusqu’au moment voi¬ 
sin de l’accouchéiUent, le corps de la femme enceinte qui 
le porte ne paraît avoir subi aucune modification, ce qui lui permet 
de continuer à Mèner son genre d’existence ordinaire, 
quand celui-ci exige une toilette irréprochable. 

Les vendeuses, les éSSaÿêüSës, lës Mannequins des 
grands magasins, les artistes, les îenüttes qui font du 
sport, les dames du monde qui ne peuvent interrompre 
leurs réceptions mondaines, trouveront un énorme avan¬ 
tage à en faire la dépense, d’autant qu’il peut facilement 
servir pour plusieurs grossesses. 



PRIX ; 


Le prix varie de 100 à 300 fr. Rèttseighejflent spécial 
sur demande. 
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vWarçjère de prendre les njesüres 

Pour commander une ceinture, bien observer les indi¬ 
cations suivantes : 

Nous donner : 

i° La circonférence du corps de . AB 

5° — ' — CD 

3° - - . EF 

4° La hauteur — . E A 

Saüf avis contraire, nos ceintures bouclent toujours 
par derrière. 

Autant que possible, les 
mesures devront être prises 
le sujet étant debout; la 
position du dècubitus dorsal 
dontte des mesures moins 
exactes. 

Sur commande, nous nous 
chargeons de l’exécution de 
todt module, quelque spècial 
qu’il soit, et , à. des prix 
défiant'toute concurrence. 

Sur mesure , nos articles 
ne subissent aucune major a- 
Fig. 29. tion de prix. 

Des employés, hommes ou , 

dames, spécialistes du genre, sont particulièrement 
attachés à la prise des mesures. 

Nous nous chargeons des réparations de tous nos arti¬ 
cles dans les meilleures conditions ; nous assurons égale¬ 
ment à un tarif des plus réduits les transformations ou 
additions que peut nécessiter le port d’une ceinture. 
Nous vendons séparément, pose comprise. i 
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Sécurité Sexuelle 


PRÉSERVATION ABSOLUE 


CONTRE 


LA CONCEPTION 


et les Maladies 


PAR 


Le “ Sférilojène ” 


Nouvel Appareil de Préservation 

Déposé conformément à la Loi (i) 


AVANT-PROPOS 


La préservation est une quëstion qui de tout temps a 
préoccupé le monde scientifique, quelle que soit la con¬ 
séquence à éviter, conception ou maladies. 


Conception 


Les raisons pour lesquelles la femme doit éviter la con¬ 
ception, sont de trois ordres ou plutôt sont motivées par 
des dangers de trois espèces. 

1° Dangers menaçant la mère elle-même 
Ils sont dus : soit à la conformation anatomique, 
comme le rétrécissement ou la malformation du bassin 
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qui occasionne toujours un accouchement malheureux. 

Soit à l’état de santé habituel, comme les affections du 
pæur, dont lès conséquences ne sont pas moins fatales 
- pour la grossesse. 

Soit à l’état particulier passager, comme les affections 
inflammatoires des organes génitaux, métrites, salpin¬ 
gites, ovarites, etc. 

2° Danger menaçant l’enfant. 

La conception est évidemment à éviter quand le fruit 
qui doit en résulter peut naître avec une tare héréditaire 
incurable comme la syphilis, la tuberculose, la folie, 
l’épilepsie, ie cancer, etc. 

3° Dangers divers. 

Il y a enfin des cas où, pour des raisons d’ordre moral 
ou social, la conception doit être empêchée à tout prix 
sous peine de provoquer les pires catastrophes. , 

Maladies 

Il y a encore lieu dans certains cas de se préserver des 
conséquences contagieuses qui peuvent résulter du con¬ 
tact d’une personne malade. Les principales affections 
contre lesquelles on a à se prémunir sont : la blennorha- 
gie, la syphilis, la tuberculose génitale et certaines affec¬ 
tions dont le siège se trouve sur les muqueuses. 

Avant d’expliquer par quel mécanisme le Stèrilog'ene 
est bien l’appareil de Préservation le plus absolu, le 
plus infaillible, le plus commode et le moins coûteux, 
nous allons passer en revue les différentes méthodes de 
Préservation employées jusqu’à ce jour : De cet 'exposé 
aussi court qué possible,'la supériorité du Stèrilogène 
ressortira d’une façon évidente, et l’on se convaincra 
qu’avec lui il n’y a pas de déception à craindre. 
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Pes différents moyens 

de présery^fion 


La conception résulte de la combinaison (du mariage 
intime, comme disent certains auteurs) de la cellule fe¬ 
nil 1 e, i ovule, avec la cellule mâle, le spermatozoïde, dans 
la u ompe de Falloppe ou conduit extrêmement étroit 
allant de iamatrice, d’où vient le spermatozoïde, à l’ovaire 
d uù s'échappe l’ovule au moment de la menstruation. 

Il faut en effet savoir que tous les vingt-huit jours en¬ 
viron un ovule se détache des ovaires pour tomber vers 
Ia matrice d’où il est expulsé à travers le vagin et la vulve . 
avec le sang résultant de la rupture de l’ovule. 

Le spermatozoïde provient des testicules de l’homme, 
il est déposé à la suite de l’éjaculation résultant du coït, 
soit sur la vulve seulement, soit dans le vagin, soit plus 
généralement sur le col même de la matrice. 

Etant animé de mouvement vibratil, aspiré d’autre 
part par les mouvements de l’utérus, attiré en plus par 
les cils qui bordent l’entrée de cet organe, le spermato¬ 
zoïde progresse et pénètre dans la matrice où il peut 
vivre assez longtemps pour attendre l’ovule au moment 
propice, de tellesorte que la fécondation soit fatale pen¬ 
dant une 'quinzaine de jours par mois, rapportent certains 
auteurs. 

Etant donné les connaissances acquises sur les phéno¬ 
mènes de la fécondation On utilisait pour s’en préserver 
deux principaux moyens : 

a) Les moyens mécaniques : 

b) Les moyens physico-chimiques : 
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^4) Moyens de préservation 

mécaniques. 

Ils consistent a s’opposer à la rencontre de'l’ovule et 
du spermatozoïde en interposant un obstacle entre les 
deux organes mâle ou femelle. 

Ôn les diviseén 2 catégories. 

i er genre. — Appareils qui nereco.uvreht qu’une partie 
d’un des organes, pessaire-chapeau, éponge pour la 
femme ; bout américain pour l’homme. 

2 e genre. — Appareils recouvrant complètement l’un 
des deux organes ■ comme le pessaire-vagin pour la 
femme ; le condom ou capote ; anglaise en caoutchouc 
ou en baudruche pour l’homme. 

Il est facile de remarquer que seuls les, appareils dù- 
2 e genre peuvent préserver de la Conception et des ma¬ 
ladies, les premiers ne pouvant agir que contre la- concep¬ 
tion. 

B) Moyens de préservation 

physico-chimiques. 

Les progrès de la science ayant permis ensuite de sou- 
'lever un nouveau coin du mystère de la fécondation, on 
eut alors recours aux injections avant et après» le coït. 
Ces injections devaient être prises tièdes à la température 
du corps humain pour éviter les congestions graves occa¬ 
sionnées par le contact d’un liquide froid sur les organes 
génitaux en plein travail. 

Ces injections étaient simples, C’est-à-dire composées, 
uniquement d’eau, ou obtenues en dissolvant un produit 
chimique antiseptique. 






Cette méthode s’appuyait sur cette théorie que les sper¬ 
matozoïdes examinés au microscope perdent immédiate¬ 
ment la propriété de se mouvoir au contact de l’eau ordi¬ 
naire ou de l’eau additionnée d’un antiseptique. 


CRITIQUE 
de ces deux méthodes 

de Préservation 

i" Critique des moyens de T réservation 
mécaniques. 


Les moyens mécaniques qui ne recouvrent qu’une partie 
de l’organe, éponges, pessaires-chapeaux, bouts améri¬ 
cains, etc., ont déjà pour inconvénient de ne préserver 
que de la conception. 

Et encore, cette action n’est-elle pas infaillible! En effet, 
en retirant l’éponge ou le pessaire chapeau, il est bien , 
rare que l’on ne laisse pas dans le vagin un peu de sperme 
et on sait qu’une portion infinitésimale, à peine visible au 
microscope peut contenir assez de spermatozoïdes pour 
féconder lorsque l’obstacle est enlevé. 

Enfin, en plus, les éponges de mauvaise qualité ne se 
dilatent pas assez pour recouvrir l’organe. D’autre part, 
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les yeux nombreux qu’elles contiennent laissent facile¬ 
ment passer les spermatozoïdes, et elles conservent des 
résidus de graviers qui irritent la muqueuse si sensible, 
quand elles n’ont pas été battues avec soin avant d’être 
livrées dans le commerce. 

Les moyens mécaniques consistant à recouvrir entière¬ 
ment un organe n’ont pas to.us les inconvénients cités 
plus haut, mais ils peuvent se déchirer, et exigent en 
plus une mise en scène souvent désagréable, capable de 
froisser la susceptibilité des personnes qui sont l’objet de 
ces précautions. Enfin, à moins d’être d’un prix très élevé 
c’est-à-dire' de qualité irréprochable, ils atténuent et 
modifient considérablement les sensations que l’on re¬ 
cherche légitimement. 

Un autre inconvénient- très grave qu’il est important 
de signaler, est beaucoup plus gros de conséquence. 
Nous avons examiné au microscope un nombre incalcu¬ 
lable de ces'préservatifs, capotes anglaisea-ou bouts amé¬ 
ricains, principalement ceux en caoutchouc. A notre 
grande stupéfaction, nous avons remarqué que presque 
tous ceux à bon »jarcAé,ceuxquis’étiraient mal où se déchi¬ 
raient facilement,contenaient certaines lacunesprovenant 
de la fabrication par où 2 ou 3 spermatozoïdes auraient 
pu passer à la fois. Nous fûmes amenés à cette décou¬ 
verte, à la suite d’une théorie émise avec grand fracas, 
par un savant allemand qui prétendait que les spermato¬ 
zoïdes avaient la remarquable propriété de traverser cer¬ 
taines parois. Nous pûmes alors facilement convaincre le 
distingué professeur allemand que les fécondations surve¬ 
nues même après l’emploi des préservatifs étaient occa¬ 
sionnées par un défaut de fabrication difficile à vo:' 
l’œil nu. 

En résumé, les préservatifs efficaces à la fois con 
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là conception et les maladies, quand ils sont de bonne 
qualité, ont l’inconvénient d’atténuer plus ou moins 
les sensations selon leur degré de perfectionnement. 


2° Critique des moyens de T réservation 
physico-chimiques. 

Les moyens physico-chimiques : les injectionsfsont inef¬ 
ficaces et peu pratiques. 

a) Elles sont inefficaces ; 

En effet, si dans les expériences in-vitro, c’est-à-dire sur 
la plaque du microscope on a bien vu les spermatozoïdes 
perdre leur propriété de mouvement au contact de l’eau 
et des liquides antiseptiques, il faut tenir compte que ces 
expériences ont été faites sur des spermatozoïdes débar¬ 
rassées du sperme et des sécrétions vaginales. 

Or, on sait que le sperme ét les sécrétions vaginales, 
font au spermatozoïde une cuirasse de protection, qui le 
préserve, des attaques nuisibles, comme une légère 
couche d’huile garantit une serrure contre la rouille. 

Cette couche protectrice ne se dissout pas dans l’eau, 
elle se coagule au contraire à son contact comme pour 
rassembler les moyens de défense du spermatozoïde et 
ce n’est qu’au bout d’un certain temps très long que cette 
enveloppe se désagrégeant petit à petit, le spermatozoïde 
peut être atteint. 

En plus, il n’a pas été prouvé, d’après les expériences, 
que cette privation de mouvement était définitive. Il y a 
lieu de croire qu’il n’y a là qu’un engourdissement passa¬ 
ger auquel succède une nouvelle virulence. 
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On à prétendu que le sperme était toujours assez 
mouillé poUr être désagrégé-et mettre ainsi le spermato¬ 
zoïde à la portée de l’action des liquides, mais il ré¬ 
sulte que lorsque les parois du vagin sont'mouillées, la ma¬ 
trice en se distendant, aspire rapidement, liquide, sperme 
et spermatozoïde,- or, une fois introduit dans la matrice, 
le spermatozoïde au contact des sécrétions utérines subit 
un nettoyage complet qui le débarasse de toutes les sub¬ 
stances qui peuvent lui être nuisibles. 

V) Elles sont peu pratiques : 

En èffet, pour avoir seulement un semblant d’efficacité, 
sans inconvénient pour la santé, elles doivent être tièdes, 
abondantes, antiseptiques. En plus, il faut les prendre 
dans la position couchée, immédiatement avant et après 
les rapprochements. 

.Faire dissoudre un antiseptique, chauffer le liquide, se 
mettre dans une certaine position, sont autant d’opéra¬ 
tions qui exigent un dérangement Considérable, au m'o¬ 
rnent où l’ôn a surtout besoin de repos et de tranquillité ; 
sans compter la difficulté d’installer tin appareil injec- • 
teur gênant et encombrant dans une chambre à coucher, 
peu disposée pour cela. 

Enfin, inconvénient Considérable, la double nécessité 
de l’abondance et de l’antisepsie des injections exposent 
continuellement aux dangers d’absorption qui déter¬ 
minent un véritable empoisonnement dont les premiers 
symptômes, comme les éruptions eczémateuses des par¬ 
ties génitales et de la figure ; les démangeaisons pénibles ; 
la cîmte des cheveux ; le noircissement et le déchausse¬ 
ment des dents ; tes troubles visuels ; la décoloration des 
gencives ; les larmoiements des yeux ; les maux de reins 
et d’estomac, ainsi que le relâchement des tissus ne tar- 
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dent pas à se montrer, aujourd’hui surtout que les prin- ' 
cipaux antiseptiques liquides livrés dans'le commerce 
. contiennent toujours, sous ùne forme déguisée, du mer-' 
cure ou-ses composés. D'une façon générale nous recom¬ 
mandons aux femmes de toujours se méfier des antisep¬ 
tiques sous la forme liquide qui favorise toujours la 
dissimulation des antiseptiques nuisibles et dangereux. 

En résumé,au sujet des injections elles sontinefficaces 
contre la conception simple. Elles sont d’un grand se¬ 
cours pour la toilette intime journalière en débarrassant 
les cavités génitales des sécrétions nuisibles.à la santé, 
à l’hygiène et à la propreté. Contre les maladies conta¬ 
gieuses, elles peuvent être utiles additionnées d’un anti¬ 
septique mais à cause des dangers d'absorption on doit 
n’y avoir recours que de temps en temps. 

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que jus¬ 
qu’ici aucun moyen de préservation n’était parfait, soit 
que la sécurité fut illusoire, soit que les sensations füssent 
modifiées, soit que le mode d'emploi fut dangereux ou 
pénible. 

Il faut arriver jusqu’à ces derniers temps pour trouver 
un moyen de préservation pratique, économique, infaillible 
autant contre les maladies que contre la conception, infailli¬ 
bilité établie et appuyée sur les données scientifiques les 
mieux prouvées. 

Pour arriver à trouver cette méthode précieuse, on a 
dû utiliser tous ies progrès, L'industrie, la. médècine et 
la chimie ont été successivement mises à contribution. 

Il était d’abord nécessaire de connaître à fond l’ana¬ 
tomie si curieuse des organe? génitaux de la femme 
pour arriver à fabriquer, à bon marché, des. appareils 
dont la forme répond à celle des organes, cette disposi¬ 
tion permettant leur introduction sans produire la 
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moindre blessure, quelle que soit l’inexpérience de la femme 
s’en servant. 

On a dû procéder ensuite à l’analyse de toutes les 
sécrétions vaginales et utérines, si, différentes dans leur 
composition et leur réaction, il a fallu étudier séparé¬ 
ment les matériaux composant le sperme et tous les 
éléments qui, en entourant le spermatozoïde, le rendaient 
invulnérable. 

Après avoir pénétré tous les mystères si obscurs de 
la fécondation, après avoir établi le principe de la 
méthode, il a fallu essayer les nombreux corps pouvant 
répondre au but proposé: « la désagrégation du sperme > 
pour atteindre rapidement le spermatozoïde ; choisir 
parmi eux ceux qui n’étaient pas toxiques pour la 
femme, ceux que les sécrétions vaginales ou utérines 
ne pouvaient décomposer; modifier le peu de substances 
qui restaient utilisables de façon à rendre leur emploi 
pratique et assez bon marché pour être à la portée de 
tout le monde, car ce sont'surtout les gens peu fortunés 
qui ont le plus à redouter les conséquences.d’une grossesse 
dangereuse. 

Aujourd’hui seulement on est arrivé au résultat cherché 
par l’action combiné e du 

Stérilogène 

et de la Poudre Microbicide anticonceptionnelle 

la Stérilgine 
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PRÉSERVATION INFAILLIBLE 


PAR 


Le Sférilogène 


et la Poudre Microbicide Anticonceptionnelle 


LA STÉRILG1NE 


Reconnus et approuvés par le Corps Médical 


On a donc d’abord trouvé une poudre composée, en 
majeure partie, de produits organiques et appelée Sté- 
rilgine. Cette poudre est d’abord antiseptique et sans 
aucun danger pour l’organisme ; à son contact et sous 
son influence, le microbe est immédiatement détruit et 
hors d’état de s’implanter pour exercer ses ravages. 

Enfin, et'surtout, elle est 


ANTICONCEPTIONNELLE 


d’après le mécanisme suivant. Elle est composée de 


deux groupes de produits, ceux faisant partie du pre¬ 
mier groupe en se combinant avec le sperme' et les 
sécrétions vaginales ou utérines donnent naissance à 
un produit qui se désagrège immédiatement, tandis que 
les produits faisant partie du second groupe agissent 
immédiatement sur le spermatozoïde pour le détruire 
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d'une façon définitive, et cela en moins de temps qu’il 
n’en faut pour le dire. 

L’action, de cette poudre dure de dix à douze heures. 
C’est-à-dire qu’en l’appliquant le soir, la femme qui s’en est 
munie se trouve à l’abri de là conception jusqu’au lendemain 
matin sans quül y ait besoin de recourir à aucune autre 
précaution avant la toilette intime matinale journalière 
du lendemain. 

Lorsque les parois vaginales en sont tapissées, la 
Stèrilgine se dissout d’âbord un peu dans les mucosités 
ou sécrétions dont le vagin est le siège. Au moment du 
rapprochement, les sécrétions augmentent sous l’in¬ 
fluence de l’excitation, la quantité de poudre dissoute 
devient plus grande pour atteindre son maximum d’effet 
au moment de Y éjaculation du sperme,. shr lequel 
elle agit immédiatement pour le priver de ses propriétés 
fécondantes. 

Ainsi donc, pas de danger d’absorption et action 
merveilleuse, puisque la quantité nécessaire entre tou¬ 
jours en action progressivent et au fur et à mesure des 
besoins et il n’y entre que cette quantité. 

Mais pour que cette poudre soit active et pour qu’elle 
agisse dans la plénitude de ses effets, il est de toute 
nécessité qu’elle recouvre en couche mince et uniforme 
toute la paroi vaginale, aussi bien la partie, antérieure 
que la partie postérieure, il faut aussi et surtout que le 
point capital, l’entrée du col de la matrice où tombe le 
plus généralement le sperme à la suite de l’éjaculation, 
où en tout cas les spermatozoïdes se dirigent toujours 
pour aller au-devant de l’ovule, soit mis en état de 
défense. 

. C’est ici que les connaissances approfondies de l’ana- 
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tomie de la femme ont permis de fabriquer à bon marché, 
un appareil répondant bien au but cherché. 

On a construit un appareil insufflateur en ébonite, 
facile à introduire et répandant uniformément, en quan¬ 
tité infime et en couche mince, la poudre partout où il 
est nécessaire, permettant d’atteindre sans spéculum, 
sans aucun autre secours, le point important à protéger, 
le col de la matrice et cela sans aucun danger de se 
blesser, quelle que soit l’inexpérience du sujet. 

D’après ce que nous venons de dire, et qui n’est d’ail¬ 
leurs que le résumé d’un volumineux rapport présenté à 
toutes les sociétés savantes, l’emploi simultané du 
Stérilogène et de la Stérilgine constitue bien le moyen 
de préservation le plus parfait, réunissant ies quatre 
conditions indispensables : Infaillibilité, Commodité, Inno¬ 
cuité, Discrétion. 

Avec le Stérilogène et la Stérilgine, plus d’injections 
préservatrices à prendre chaudes et dans la position 
couchée, à un moment où l’on est peu disposé à se 
déranger. 

Plus de mise en scène encombrante et révélatrice pour 
les domestiques et l’entourage. 

Avec une seule insufflation faite dans l’intimité du ca¬ 
binet de toilette, sans que personne ne s’en aperçoive 
on se trouvera à l’abri jusqu’au lendemain matin,quelque 
soit le moment où l’on procède au rapprochement sexuel. 
Pas d’ennui, aucune autre précaution à prendre et faire 
seulement le lendemain matin une injection quotidienne 
ordinaire pour débarrasser complètement la cavité ya- 
ginale des mucosités et sécrétions nocturnes* 

C’est enfin ie véritable app'areil de voyage ne tenant 
pas plus de place qu’une canule à injection ordinaire, 
pouvant d’ailleurs servir à l’insufflation de toutes les 
poudres prescrites pouf la guérison des affections dont 
les organes génitaux sont si souvent le siège. 
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pondent aux séries’ des trous de la petite olive. Les côtes 
de la grosse olive se réunissent en haut en laissant un 
espace circulaire libre correspondant au trou central de 
la petite olive. 

La grosse olive, l’extérieure, sert à écarter les parois 
vaginales qui sont généralement appliquées l’une sur 
l’autre, les empêchant ainsi de venir obstruer les trous 
de la petite olive, en même temps qu’elle éloigne les mu¬ 
cosités et secrétions vaginales quelquefois assez abon¬ 
dantes pour boucher les orifices par où s’échappe la 
poudre. 

Cette disposition ingénieuse permet de déposer la 
poudre dans tous les endroits nécessaires en fouillant les 
nombreux replis du vagin pour ne ménager aucune place. 

L’autre extrémité du canal courbé est terminée par une 
culasse en forme de sifflet que l’on remplit de poudre. 

Deuxième partie. — La deuxième partie est constituée 
par une balle en caoutchouc, servant de force motrice 
pour la distribution de la poudre, cette balle de caout¬ 
chouc est vissée à un cylindre en ébonite de 3 à 4 centi¬ 
mètres de long dans lequel s’engage à. frottement la cu¬ 
lasse du canal. 

Troisième partie. — La troisième partie qui sert sur¬ 
tout lorsque l’appareil est employé comme injecteur, se 
compose d’un embout en tronc de cône presqu’aussi large 
à sa partie supérieure qu’à sa partie inférieure, ce cylindre 
s’emboîte à frottement sur la culasse du canal lorsque 
cette culasse est vide. Soudé avec cet embout et faisant 
corps avec lui se trouve un robinet qui sert à intercepter 
le courant du liquide injecteur qui arrive par le caout¬ 
chouc que l’on adapte à la partie étranglée qui fait suite 
au robinet. 
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Mode d’emploi 

DU “ STÉRILOQÈNE ” 

1° Le “ STÊRILOGÈNE ” comme préservatif 

Après avoir retiré la balle en caoutchouc, on remplit 
de poudre stérilgine la culasse du canal. C’est-à-dire qu’on 
introduit environ une demie cuillerée à café de stérilgine. 
La cuillerée à café est entendue pleine de poudre, mais au 
ras du bord sans les dépasser. 

Ceci fait on adapte la balle en caoutchouc-et l’on intro¬ 
duit l’appareil dans le vagin comme une canule à injec¬ 
tion, en pressant sur la balle en caoutchouc jusqu’à ce 
que la poudre soit complètement évacuée, c’est-à-dire 
3 ou 4 pressions, 

L’Insufflation doit être faite autant que possible avant 
les rapprochements. Cependant dans le cas où elle n’a 
pu être faite avant ce moment il pourra y être procédé 
après, mais le plus tôt possible. 

2° Le " STÊRILOGÈNE " comme injecteur- 

Il faut retirer la balle en caoutchouc, vider la culasse, 
introduire l’embout du robinet et en ouvrant ce dernier 
faire couler le liquide qui sert à l’injeGtion. 

Nettoyage du “ Stérilogène ” 

Toutes les pièces se séparant où se dévissant, rien n’est 
plus facile que le nettoyage de l’instrument auquel on 
doit procéder de temps en temps. 

Après avoir dévissé la petite et la grande olive, on 
plonge le tout sauf la balle en caoutchouc, dans l’eau de 
savon et l’on frotte à la brosse. Enfin le conduit inférieur 
est nettoyé avec un petit goupillon analogue à ceux qui 
servent aux nettoyages des tubes à biberon ou des tuyaux 
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Le “ Sférilojèiie ” 

Propriété exclusive de la “ SOCIÉTÉ EXCELSIOR ” 
Concessionnaire pour la France 

PARIS — 102, Faubourg Poissonnière — PARIS 

PRIX 

Le (S SférÜogène ” 

L’unique appareil infaillible contre la conception et les maladies 
qui comprend : 

i° La Canule mixte à double olive concentrique pour injection 
et insufflation préservatives. 

2° Le robinet de raccord, permettant de transformer instanta¬ 
nément l’insùfflatéur-en injecteur.. 

3 ° La poire pour faire les insufflations préservatives. 

Boîte de poudre microbicide anticonceptionnelle 

“ STERILGINÉ ” 

Contre mandat bon ou chèque de 18 francs adressé à 
M. le Directeur de la “ SOCIÉTÉ EXCELSIOR ” 
102, Faubourg “Poissonnière, Paris 


TÉLÉPHONE : 8 35-64 






Adresse Télégraphique : SANITAS-PAR1S 
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DEUXIÈME PARTIE 

Préservatifs pour Hommes 


Préservatifs de tous Modèles 

En Caoutchouc soie 
En Caoutchouc dilaté 
En “Baudruche 

Produits et Objets intimes nouveaux 


SOCIÉTÉ EXCELSIOR 

102, Faubourg Poissonnière, 102 
PARIS 


$ 


TÉLÉPHONE 

135*64 


Adresse télégraphique : 
SANITAS*PARIS 


S6 
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DECOUVERTE SENSATIONNELLE 

- 5 “ 

Hygiène 5g Préservation 5g Guérison 

Préservatif Hygiénique Antiseptique 

“ SANITAS ” 

du Professeur W! LL1 AM’S de l’Université 
de Philadelphie U.-S.-A. 

Reconnu et Approuvé par te Corps Jftêdical 


Nous Sommes heureux de présenter 
au public ies nouveaux appareils 
préservatifs SANITAS, don? nous 
venons d’obtenir la licence exclusive 
de vente pour la France. 

Ces appareils absolument nouveaux 
dont nous devons la découverte au 
célèbre professeur William’s, dé 
l’Université de Philadelphie U. S. A., 
sont les seuls préservatifs absolument anticoncep- 
tionnels, antiseptisés d’après les dernières méthodes 
Pasteuriennes. 

Comme tous les produits parfaits, nos appareils s’im-, 
poseront d’eux-mêmes lorsqu'on aura reconnu leur supé¬ 
riorité, comme l’on fait les Américains, on les adoptera 
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et on les recommandera, ce sera pour nous la meilleure 
des renommées, puisqu’elle nous aura été acquise par la 
confiance. 

En effet, malgré les nombreux perfectionnements ap¬ 
portés au préservatif ordinaire, il était jusqu’alors resté 
imparfait parce que toutes les manufactures anglaises, 
américaines et autres, tournaient dans un cercle vicieux 
en emplo}'ant le même mode de fabrication, ayant pour 
conséquence de donner des appareils qui diminuent la 
sensibilité et qui ont de plus le très grave inconvénient 
de se déchirer facilement — sans oublier qu’ils étaient 
souvent un foyer d’infection. 

C’est donc pour la première fois, en France, que paraît 
le Préservatif hygiénique SANITAS, en para combiné, 
antiseptisé qui détrônera tous les autres procédés. 


AVANTAGES 

Les avantages particuliers du Préservatif SANITAS 
sont que, par sa composition : 

Il est antiseptique ; 

Il est invisible ; 

Il est d’une solidité à toute épreuve et, de ce fait, abso¬ 
lument anticonceptionnel; 

Il n’atténue en rien la sensibilité, car sa finesse extrême 
laisse pénétrer la chaleur vaginale ; 

Il est fabriqué en para extra, et la dissolution est faite 
avec de puissants antiseptiques, qui sont le secret du 
professeur William’s ; 

Il est, de ce fait, le meilleur protecteur contre les ma¬ 
ladies contagieuses ; certains modèles sont munis d’un 
très ingénieux dispositif pour recevoir le sperme, ce qui 
fait que leur emploi ne gêne en aucune façon. Il est 
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préconisé par les sommités médicales parce qu’il donne 
tous les avantages qu’on est en droit d’exiger d’un 
préservatif, sans avoir aucun des inconvénients des 
appareils vendus jusqu’alors. 


ECHANTILLONS 

Comme il serait trop onéreux pour notre maison 
d’adresser gratuitement des Préservatifs échantillons, 
vu le très grand nombre de demandes que nous recevons 
quotidiennement, mais tenant à être agréables à nos 
clients et désireux de propager les Préservatifs hygiéni¬ 
ques antiseptiques SANITAS, du professeur William’s 
de l’Université de Philadelphie U. S. A., qui sont vrai¬ 
ment les seuls pratiques ; nous offrons d’envoyer, très 
discrètement, à prix réduit, des spécimens de nos appa¬ 
reils aux conditions ci-dessous : 

LA BOITE / 2 protecteurs Sanitas hygiéniques 
contenant I 2 protecteurs Sanitas spermophiles 

6 Appareils I auxquels nous avons joint : 
assortis I 2 préservatifs, ordinairement vendus 
comme ci-contre i jusqu’à ce jour dans le commerce 

est envoyée I afin que nos clients se rendent 
franco contre I compte par eux-mémes, de la 

_ , _ _ ! supériorité incontestable de nos 

2 fr. 50 \ ap £ areils . 

Adressés en timbres ou mandats à M. le Directeur de 
la Société “ Excelsior ”, 102, faubourg Poissonnière, 
Paris, concessionnaire exclusif des Préservatifs hygié¬ 
niques “ SANITAS 

La Société “ Excelsior ”, seule, possède la licence 
pour la vente en France, du Préservatif antiseptique 
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SANITAS, du professeur William’s, de l’Université de 
Philadelphie U. S. A. 

Cette marque étant devenue notre propriété, tous les 
imitateurs seront poursuivis conformément à la loi. 


PRIX 

r d K K 

Préservatifs “SANITAS” Hygiéniques 

du Professeur William’s, en Para combiné 
Antiseptisé et livrés en tube stérilisé. 

La douzaine. . , .. 5. » 

'Les 3 douzaines. 13. » 

Les 6 douzaines . .. 25. » 

K SS S! 

Préservatifs “SANITAS” Spermophiles 

du Professeur William’s, en Para combiné 
Antiseptisé et livrés en tube stérilisé. 


La douzaine. 6 • » 

Les 3 douzaines. 16. » 

Les 6 douzaines. 30. » 


Adressés en timbres ou mandats : 


A MONSIEUR LE DIRECTEUR 

de la Société EXCELSJOT^ 

102, Faubourg Poissonnière. PARIS (Tel, ,35-6 4 ) 


Concessionnaire exclusif pour la France 
des Protecteurs “ SANITAS ” hygiéniques 
du Professeur WILLIAM’S 

















' Articles Américains 

EN CAOUTCHOUC SOIE 

Absolument sans soudure et garantis incassables, couleur chair 


‘LE PARFAIT 

(masque déposée 



Nous présentons au pu¬ 
blic notre nouvelle et 
merveilleuse découverte 
qui fait déjà sensation 
puisqu’elle remplit 
lacune que l’on cherchait à 
combler depuis longtemps 
déjà. Nous venons de trou» 
ver un nouveau préserva-1 if 
invisible 'pour homme pos- ' 
sédant toutes les condi¬ 
tions tant désiréés: d’une 
sécurité infaillible. 

1 Le Parfait ", c’est ainsi que nous l’avons dénommé, 
est fabriqué avec du caoutchouc très pur, il est coulé 
d’une seule pièce, il est sans défaut ni soudure, et, grâce 
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à des procédés de préparation récemment trouvés et 
dont notre maison possède seule les secrets de fabrication, 
nous sommes arrivés à établir un préservatif idéal à tous 
les points de .vue. 

*• Le Parfait ” est d’une douceur et d’un velouté 
incomparables ; il a l’avantage recherché par toutes les 
personnes se .servant de préservatifs, de ne pas gêner 
ni d’atténuer la sensibilité ; sa finesse extrême est telle 
que l’on doute avoir un préservatif. 

Malgré cette finesse, “ Le Parfait ” est d’une élasticité 
résistante et d’une solidité à toute épreuve ; il a aussi 
l’avantage sur tous les autres préservatifs ordinaires 
trouvés jusqu’à ce jour, de ne pas rétrécir à la chaleur. 

En un mot. nous avons créé, et nous ,nous en flattons, 
un préservatif remplissant VIdéal et excitant l’admiration 
jalouse mais impuissante à nous imiter ,de tous nos 
concurrents. 


Conseils pratiques et f/iode d’emploi 


“ Le Parfait ” se fait; en trois dimensions différentes : 
petite, moyenne ou grande sur demande. 

Il est livré roulé ; il suffit de le placer sur l’organe en 
laissant une place suffisante pour permettre de loger le 
sperme, puis de le dérouler de façon à ce qu’il enveloppe 
complètement l’organe. 

Après usage, le laver à l’eau froide ou ce qui est pré¬ 
férable à l’eau froide étendue de notre solution antisep¬ 
tique “ Sanitas Excelsior ”, l’essuyer des deux côtés et 
finir de le sécher avec la poudre de riz, de talc ou d’amidon. 
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NOTA. — “.Le Parfait" se déroule et se roule très 
facilement et il peut servir plusieurs fois tout en gardant 
les mêmes qualités. 

Ce sont ces précieux avantages qui ont fait du “Parfait ” 
le préservatif le plus recherché. 

Prix pour toutes grandeurs : 

La boîte contenant 6 préservatifs “ Le Parfait " . 2 50 

— — 12 — — 4 50 

- “ 36 - 


72 


24 


-S- 

Solution Antiseptique “Sanitas-Exceisior” 


Cette solution, à base d’un dissolvant approprié et 
d’aromates, est recommandée pour la toilette intime de 
l’homme et de la femme et principalement avant ou après 

Pour s’en servir, il suffit d’en verser une cuillerée à café 
dans un demi-litre d’eau tiède ou froide à volonté. Elle 
est principalemement recommandée à la femme pour 
être prise en 'injection aussitôt après le coït. Nous 
recommandons la solution “ Sanitas-Exceisior” pour net¬ 
toyer et aseptiser les préservatifs en général. Il suffit d’en 
verser une petite cuillerée à café dans un verre d’eau 
tiède et de nettoyer les objets avec cette eau. 

Prix du flacon.3 fr. 

Les 3 flacons.8 » 

Le litre.30 » 
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Nouvelles Découvertes Américaines 

AMOUR ET PRÉVOYANCE — SÉCURITÉ ABSOLUE 

Préservatifs pour Hommes 

ARTICLE AMÉRICAIN 

en caoutchouc sole, sans soudure et à réservoir 

“ L’UNIQUE ” 

(marque déposée) 

Ce préservatif, de même fabrication que Le Parfait, 
se déroule comme le préservatif ordinaire, mais il a 



l’avantage d’être muni à son extrémité d'une poche dans / 
laquelle se loge la semence et d’éviter ainsi les engorge¬ 
ments et lès. fatigues qu’occasionnent les préservatifs 


— 91 — 









ordinaires, lesquels, en fermant le méat urinaire, retien¬ 
nent le liquide dans le canal de l’urètre. 

L’Unique se fait en trois teintes (blanc, rose et orange) 

Prix pour toutes grandeurs 

La boîte contenant 6 préservatifs L’Unique. . . 2.75 

—• . 12 — — ... 5 » 

36 — — . . . 13.50 

— 72 — — . . . 25.50 


ECHANTILLONS 

Jugez et Comparez 

Comme il .serait trop onéreux pour notre maison 
d’adresser gratuitement des préservatifs échantillons, vu 
le très grand nombre de demandes que nous recevons 
quotidiennement, mais tenant à être agréables à nos 
clients et désireux de propager nos préservatifs, qui sont 
vraiment les seuls pratiques et solides, nous enverrons 
franco et discrètement, à titre d’échantillon : 2 préserva¬ 
tifs Le Parfait, 2 préservatifs L’Unique, 1 préservatif 
L’Oriental et 1 préservatif n° 2 en caoutchouc dilaté,' 
contre 2 francs adressés en timbres, bons ou mandats, 
à M. le D‘ de la Société Excelsior, 102, Faubourg Pois¬ 
sonnière, Paris. Télép. 135-64. 
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Article Américain 

Préservatifs en caoutchouc soie 

TEINTE CHAIR dits : Bouts Américains 

“ L’ ORIENTAL” 

(marque déposée) 


L’Oriental est une petite ca¬ 
pote de caoutchouc soie en 
forme de capuchon, dont on coiffe 
le membre viril pendant le coït, 
de manière à ce que le gland 
seul de la verge en soit enve¬ 
loppé. Pareil à la capote an¬ 
glaise, L’Oriental sert de ré¬ 
ceptacle hermétique au sperme 
épanché pendant l’orgasme de 
l’homme. 

A l’usage, il faut que l'anneau 
de l’ouverture par laquelle 
passe le gland de la verge en¬ 
serre suffisamment le col et la 
couronne du gland, pour que le 
capuchon ne glisse pas, même 
de la verge ramollie après 
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l’éjaculation, et que l’anneau constricteur du capuchon 
ne perde pas même alors son point d’appui. 

On peut faire usage cinq ou six fois du même préservatif 
L’Oriental, après l’avoir nettoyé dans un peu d’eau addi¬ 
tionnée d’une cuillerée à café de notre solution antiseptie 
que “ Sanitas-Excelsior” et enduit légèrement avec notre 
Crème Persane. 

Prix pour toutes grandeurs 
(4 à 7 centimètres de long) 


La boîte contenant 6 préservatifs L’Oriental. . 1.50 

— 12 — — . . 2.50 

36 - _ . . 7 > 

— 72 — — . . 12.50 


CRÈME PERSANE 

FORMULE BU DOCTEUR HASHI-EL-ARAD-KAN 
Médecin des Harems et Sérails Impériaux 



Cette crème, dont la préparation est à base d’antisep¬ 
tiques, se recommande tout spécialement pour l’usage 
intime. Elle facilite les rapports et, dans le cas où il y a 
légère écorchure, elle cicatrise immédiatement. 

Nous la conseillons aux Messieurs pour obtenir une 
sensibilité parfaite avec l’emploi des préservatifs. 

Pour les Dames, elle sera utile et indispensable pour 
l’introduction des pessaires et leur bon entretien. 


Prix du pot. 3 >; 

Les 3 pots. 8 » 


Envoi franco et discret. 
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Préservatif spécial pour Hommes et Dames 

en caoutchouc velouté sans soudure, couleur chair 

























Article Américain 

Préservatif pour Hommes, en caoutchouc très épais antiseptisé 

“ L’INCOMPARABLE ” 

Ce préservatif est fabriqué de la même façon que Le 
Parfait , mais en triple épaisseur; sa.résistance lui per¬ 
met un très long usage. Il se fait en trois tailles, petite, 
moyenne et grande. 

Prix pour toutes les grandeurs 

La pièce. 2 fr. 

Les 3. 5 fr. 


ARTICLE ANGLAIS 

Préservatif en feuille anglaise pure antiseptisée et fine 
à bourrelet pneumatique 

<£e î(ivaî protector 

(marque déposée) 

Ce préservatif nouveau est fabriqué en feuille anglaise 
comme Le Rival, il possède donc les mêmes qualités, mais 
il est muni à sa base d’un bourrelet pneumatique destiné à 
diminuer la longueur de l’organe de l’homme dans les cas 
fréquents ou sa dimension exagérée dévient une cause de 










(marque déposée) 

Ce préservatif absolument nouveau ressemble, à s\y 
méprendre, au velours le plus beau, il est d’une finesse 
extrême et d’une douceur sans pareille au toucher. 

Il est de couleur chair et possède â l’extrémité une 
ampoule rose du plus gracieux effet. 

Il est garanti incassable et irrétrécissable, il se roule 
facilement et peut servir plusieurs fois. 

Il se fait en 3 tailles. 

Prix pour toutes les grandeurs 
La boîte contenant 1 préservatif Le Voluptueux. . 1 fr. 

— — 6 — — • ■ 5 -> 
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Article Anglais 


Préservatif en feuille anglaise pure antïsepüoée et fine 



Le Rival est fabriqué en feuille 
anglaise extra-forte antiseptisée, il 
est encore beaucoup plus résistant 
que L’Incomparable et peut durer 
plusieurs années. Il se nettoie sim¬ 
plement avec de l’eau additionnée 
de notre solution antiseptique “ Sa- 
nitas-Excelsior” et s’entretient avec 
un peu de Crème Persane. 

Il assure à l’homme et à la femme 
la sécurité la plus complète et la 
plus absolue. Il se fait en trois 
tailles, petite, moyenne et grande. 

Prix pour toutes grandeurs 

La pièce 
Les 3 . 



4 ff. 

10.50 
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:Préservatif Fantaisie 

en Caoutchouc Soie 



“ LE CROCODH.E " 

(marque déposée) 

Les préservatifs représentés, d’autre part sont des nou¬ 
veautés à la fois' Curieuses et utiles. Nous sommes heu¬ 
reux de les offrir à nos clients, parce qu’ils sont, en 
même temps qu’agréables, d’une fabrication soignée et 
d’une solidité exceptionnelle. 

.!< Ce sont des préservatifs en caoutchouc soie velouté ét 
sans soudure. Nous les recommandons tout spécialement 
aux amateurs de préservatifs parce qu’ils garantissent, à 
tous les points de vue, la sécurité la plus complète et la 
plus absolue. De plus, ils sont une imitation parfaite de 
la peau de crocodile. 

Prix pour toutes les grandeurs 

la pièce 1.25 
la il2 douz. *7 » 

la pièce 1.75 
la i /2 douz. 9 » 



Le Crocodile simple. 


Le Crocodile à réservoir. 
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PRÉSERVATIFS 


Baudruche blanche 


GARANTIS INCASSABLES 


Ces préservatifs ne peuvent i 
être roulés, en rond comme ceux 
en caoutchouc, ils sont dorvc 
livrés pliés en long, mais les 
grandeurs Correspondent abso- • 
lument aux autres. Le client n'a 
donc, qu’à nous indiquer la qua¬ 
lité de la baudruche qu’il dé¬ 
sire, et comme taille l’une des 
trois grandeurs des préserva¬ 
tifs en caoutchouc. 

Les préservatifs en baudruche 
ont l’avantage de ne presque 
pas supprimer la sensibilité de j 
l’épiderme, mais il faut prendre, 
pour celà, les qualités supé¬ 
rieures à 6, 8 et 10 francs, , 
ainsi que notre marque Excel- < 
sior à 15 francs la douzaine. ■ 
Ces articles, d’une solidité' ga- | 
rantie ? s’adaptent admirable- " 
ment, et leur finesse, est telle j 
que l’on ne s’aperçoit même pas 
que l’on a un préservatif. 
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Prix pour toutes les grandeurs. 

Baudruche blanche. 

i ordinaires, la douz. 2.50 les 6 douz. 13 » les 12 douz. 24 * 

21/2 fins » 3 » » 15» » 27» 

3 fins » 4 » » 20 » » 36 » 

4 très fins » 5 » , » 25 » » 42 » 

5 forts » 6 » • » 30 » » 50 » 

6 extra » 8 » » 40 » » 70 » 

7 extra-fins » 10 » » 50 » » 90 » 


10 

15 


130 » 

Revêtir l’organe de l’homme « 


JW ode d’enjploi. - 

mouiller légèrement la baudruche pour qu’elle adhère 
bien. Il faut avoir soin de. choisir toujours la baudruche 
un peu plus grande que la taille, car elle se rétrécit 
beaucoup en la mouillant. 

■= 5 ° «§» «=§£> 

CRÈME PERSANE 


Cette crème, dont la préparation est à base d’antisep¬ 
tiques, se recommande tout spécialement pour l’usage 
intime. Ellê facilite les rapports et, dans le cas où il y a 
légère écorchure, elle cicatrice immédiatement. 

'Nous la conseillons aux Messieurs pour obtenir une 
sensibilité parfaite avec l’emploi des préservatifs. 

Pour les Dames, elle sera utile et indispensable pour 
l’introduction des pessaires et leur bon entretien. 

Prix du pot..3 » 

Les 3 pots . 8 » 

Envoi franco et discret 
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DERNIÈRE CREATION 

Article spécial 

Baudruche Monopole 

(marque déposée) 

Les seuls préservatifs en baudruche livrés par douzaine 
en portefeuille imitation cuir, fabrication absolument re¬ 
commandée et garantie-. 



Prix pour foules les grandeurs 
Qualité 1/2 fine, le portefeuille de 12. 7 fr. 


v 'i\ 
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avons voulu donner complète satisfaction à nos clients 
en cataloguant seulement celles qui sont irréprochables. 


1 » 2.75 

1.35 3.50 
a » 5.50 


PRIX 

8 Taille petite, qualité supcvirurr.. 

2 » moyenne » supérieure. 

» » » extra. . 2.25 O » 1 

3 » grande » supérieure. 3 » S » 1 

» » » extra.. 3.25 9 » 1 

4 Toutes grandeurs en caout¬ 

chouc extra-surfin et pou¬ 
vant servir très longtemps. 6 » 15 » 2 

N K 26 

POMMADE VIRGINALE 


Chez toutes les jeunes filles et chez certaines jeunes 
femmes.de constitution étroite, l’introduction du spéculum 
pour l’examen des organes, des canules à’ injection et 
autres appareils d'hygiène intime est quelquefois très 
pénible pour ne pas dire impossible. 

On remédie ainsi à la douleur provoquée, par l’emploi 
de la « Pommade Virginale », dont on lubrifie les parties 
génitales externes en exerçant de légères frictions.' La 
sensibilité douloureuse disparaît alors comme par enchan¬ 
tement, et l’introduction des appareils destinés àd’hygiène 
intime, s’opère avec la plus grande facilité quand on a 
soin surtout de les choisir de dimension voulue. 

Prix : 5 francs , franco 
dans un élégant étui parfumé très portatif. 
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Préservatifs en Caoutchouc dilaté 

-A-rtiole recommandé] 


Ue Protecteur de ^talt^jus 

(marque déposée) 

Protecteur de qualité supérieure, cet article est em¬ 
paqueté très soigneusement et scellé du cachet Marque 



de Fabrique. Cet emballage lui permet de se con¬ 
server très longtemps à toutes les températures. 

Recommandé pour les Colonies et les Pays chauds 

PRIX : 

La pochette d’une douzaine. 4 fr. 
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“ JCe $e/ect 

(marqué déposée) 


Ce préservatif est en caoutchouc dilaté extra, il 
possède à son extrémité une ampoule qui ne gêne 



en aucune façon et sert à recevoir la semence tout 
en consolidant le préservatif qui peut servir plusieurs 
fois. 

Prix pour toutes les grandeurs 


La boîte contenant 12 préservatifs Le Select. 
» > 36 » » • 

» » 72 > ». 



3 fr. 

8 » 
15 » 
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COLLECTION UNIQUE 

Comme Variétés de préservatif^ 

MIS EN SURPRISES, FANTAISIES 

et cartonnages divers 


La plus élégante, la plus 
charmante façon de présenter 
les Préservatifs consiste à les 
dissimuler dans une fleur. La 
violette, fleur discrète, par 
excellence, convient d’autant 
mieux à ce genre de présenta¬ 
tion que l’imitation est parfaite 
et qu’un bouquet de violettes 
artificielles, contenant des Pré¬ 
servatifs, peut être porté à la 
boutonnière sans qu’il soit pos¬ 
sible de distinguer le subter¬ 
fuge, tant les fleurs sont fraîches 
et imitent à s’y méprendre le 
naturel. 

Les Préservatifs sont ainsi 
dissimulés de la façon la plus 
plaisante et la plus pratique! 

Nous les recommandons tout 
particulièrement à nos clients, 
qui pourront s’en servir comme de farce et d’attrappe à 
l’occasion, avec la certitude d’obtenir un vrai succès 
de gauloise plaisanterie. 
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N 03 

DÉSIGNATIONS 

Quantité 

PRIX 


Noix. 





La douzaine 


7 



: 


en boîtes 

3 50 



de luxe 


6 






La douzaine 


8 





en boîtes 

4 » 

10 

Bonbons assortis.. .... .. 

confiseur 


Cerises.' 



12 

Framboises. 



13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

Mûres.I 

Petites Poires.| 

Nèfles.| 

Radis. 

Glands.». . 

f La douzaine 
> en boîtes 
, de luxe 

3 50 

Petits Fruits assortis. 

pêches.' 



19 

20 

Abricots.| 

' Chaque fruit 


22 

Pommes./ 

■ contenant 6 

3 » 

23 

24 

Prunes . 

Mandarines.J 

Violettes . 

, préservatifs, 

i 


26 

27 

28 

Fleurs des Champs assorties. 1 

Boutons de Rose. , 

Chrysanthèmes. 1 

; En bouquets 
! d’une douz. 

3 50 

29 

Boutons de Fleurs d’Oranger.- 

1 
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$ 8 

1 N ° s 

DÉSIGNATIONS 


PRIX || 



JS. 


| 3° 

Paquet de cigarettes Caporal. 

12 

2 » Il 

1 3 1 

Paquet de cigarettes Sport. 

12 

2 ” VY 

Q 3 2 

Paquet de cigarettes Universelles. 

12 

2 » K 

A 33 

Paquet de cigarettes Elégantes. 

12 

2 » n 

I 34 

Paquet de cigarettes Etrangères. 

12 

2 » \i 

1 35 

Paquet de cigarettes Ninas (or ou argent).. 

12 

2 50 II 

o 36 

Etui cigarettes, façon crocodile, soufflet soie. 

12 

2 50 (t 

A 37 

Etui cigarettes, façon Havane. 

12 

2 50 V? 

1 38 

Etui cigarettes, façon Havane avec médaillon 

12 

2 50 l 

39 

Etui cigarettes, forme gants photo. 

12 

3 50 D, 

q 40 

Etui cigarettes anglaises. .. 

12 

3 50 (t 

A 41 

Etui cigarettes de Paris. 

12 

2 50 Ÿ 

G 42 

Etui cigarettes artistiques photo. 

6 

3 » L 

1 43 

Etui cigarettes artistiques photo... 

12 

2 » i 

0 44 

Etui cigarettes armoiries. 

6 

3 » fin 

A 45 

Etui cigarettes rallonge illustrée. 

12 

2 » Ÿ 

9 46 

Carnet à cigarettes, Trèfle art nouveau .. 

12 

3 » L 

1 47 

Boîte Cigares de La Havane. 

12 

2 '50 l| 

ô 48 

Cahier de papier à cigarettes ■' Goudron ”. 

6 

1 n (h 

A 49 

Cahier de papier à cigarettes “ Universel ”. 

6 

1 ” n 

01 50 

Cahier de papier à cigarettes “ Le Merveilleux ”.. 

6 

1 » l 

1 5 1 

Carnet d’identité. 

6 

2 » 1 

0 52 

Enveloppes lettres. 

6 

1 » (<Q 

A, 53 

Coffret timbres-poste. 

6 

3 » 9 e 

01 54 

Carnet de Bal imitation ivoire.. .. 

12 

3 » L 

1 55 

Colis postal Bébé. 

12 

2 50 ! 

<5 56 

Cartes à jouer. 

12 

3 » (fc 

y) 57 

Boîtes allumettes suédoises. 

12 

3 n # 

1 58 

Pièces de 5 francs et de 100 francs. 

j 

» 75 L 
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AVIS IMPORTANT 


Prière de nous indiquer le numéro de référence des fan¬ 


taisies en faisant la commande 


Mode d’emploi. — Les préservatifs contenus dans nos fantai¬ 
sies sont roulés. Il n’y a donc qu’à les placer sur l'organe’’et 
à les dérouler pour qu’ils l’enveloppent complètement. 

NOTA. — Tous ces objets renferment des préservatifs n° z 
c'est-à-dire de bonne qualité , dont on peut se servir comme des¬ 
préservatifs ordinaires, au lieu de contenir des préservatifs cassés 
ou percés, comme on le voit souvent dans les maisons qui n'en font 
qu’une très petite vente et gardent ces articles un temps infini dans 
leur magasin. Nos clients auront tout avantage à se servir cheiç 
nous, vrai fabricant , qui ne vendons que. des articles de première 
qualité et toujours frais. 


& e? 


Solution Mscptipe" Mas-Emlsior 


Cette solution, à base d’un dissolvant approprié et 
d’aromates, est recommandée pour la toilette intime de 
l’homme et de la femme et principalement avant ou après 
le coït. 

Pour s’en servir, il suffit d’en verser une cuillerée à 
café dans un demi-litre d’eau tiède ou froide, à volonté. 
Elle est principalement recommandée à la femme pour 
être prise en injection aussitôt après le coït. Nous re¬ 
commandons la solution “ Sanitas-Excelsior ” pour net¬ 
toyer et antiseptiser les préservatifs en général. Il suffit d’en 
verser une petite cuillerée à café dans un verre d’eau 
tiède et de nettoyer les objets avec cette eau. 



Le flacon. . . 
Les 3 flacons. 
Le litre. . . . 


PRIX 


20 


8 


3 fr. 
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DOIG'JIERS POUR MEDECINS 


Doigtiers en caoutchouc dilaté 

Ces doigtiers, en caoutchouc dilaté très mince, très 
souple, très solide, sont fabriqués des plus soigneusement. 

Ils sont employés or¬ 
dinairement’ par les 
docteurs et les sages- 
femmes pour le tou¬ 
cher vaginal et chaque 
fois qu’il faut toucher 
un virus septique ou 
manipuler un produit 
Chimique dangereux, 
comme par exemple 
dans les opérations 
photographiques où 
l’on fait usage du su- 
blimé ou du cyanure. 
Ils s’adaptent très bien sur le doigt et n’atténuent 
pas la sensation du toucher. 

Avec ces . doigtiers, on évite les blessüfës ou écor¬ 
chures toujours dangereuses des ongles. 

Prix s 

La boîte en métal nickelé contenant 12 doigtiers. 2 * 






I 


[SAUÙ 
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Le Cercle $Uifomafique de Nuck 


Le cercle automatique de Nuck est employé pour évi¬ 
ter lés érections de l'homme: Il n’est pas rare, en effet, 
de trouver quantité de jeunes gens ou jeunes hommes 
qui .sont presque cons¬ 
tamment en érection, 
chose qui-est fort gê- ^ 

apparent. D’autres ont jB 

des érections, des pol- f K VSL 

lutions nocturnes et /' 3 “y® 

•de la spermathoyée. 13V Ê Cil 

Pour éviter tous ces r§C Ê A <il 

inconvénients, nous Br | 1 -jaf 

avons construit le ceT- V J _ïf 

cle automatique, qui" 

l’intérieur est muni de 
petites dents pointues 

et rigides, de sorte que l’appareil étant placé sur 
l’extrémité de l’orgahe masculin, , le pique quand il 
veut grossir et, de cette façon, évite l’érection et ses 
suites fâcheuses. Le même cercle sert indéfiniment. 
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Commission et Représentation 


Ainsi que nous le disons au début de ce Catalogue, 
nous nous mettons entièrement à la disposition de nos 
clients, pour leur acheter tout ce qu’ils peuvent désirer. 

e absolument gracieux que nous leur faisops 
cette proposition, sans compter que, par notre intermé¬ 
diaire, ils paieront toujours moins cher que s’ils faisaient 
eux-mêmes et directement leurs achats dans n’importe 
quelle Maison de Paris ou de province. 



Toutes les demandes concernant notre service de 
commission et représentation doivent être adressées 
àM. le Directeur de la Société “ EXCELSIOR ”, 
102, Faubourg Poissonnière, Paris. 

Téléphone: 135-64 

Adresse télégraphique : SANITAS=PARIS 
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Avis important 


En dehors des articles portés sur notre catalogue, nous 
fabriquons tous les articles spèciaux tels que : ban¬ 
dages, suspensoirs, canules, tuyaux pour douches et irri- 
gateurs, douches tout en caoutchouc pour le voyage, etc. 

Nous pouvons fournir également à des prix très avan¬ 
tageux les seringues de tous modèles, appareils d’ortho¬ 
pédie, ceintures pour Dames, ceintures périodiques, 
coussins, bonnets de bains, sondes en tous genres, etc. \ 

Nos clientes peuvent donc nous adresser toutes leurs 
commandes concernant les appareils ci-dessus, nous leur 
garantissons un rabais de 15 à 20 0/0 sur les prix qu’elles 
peuvent payer chez les pharmaciens et herboristes. 

Pour tous les articles non mentionnés dans nos catalo¬ 
gues, nous prions donc nos clientes de bien vouloir nous 
écrire, nous nous ferons un plaisir de répondre à tous les 
renseignements, quels qu’ils soient. 

Nos connaissances approfondies en la matière nous 
permettent de discuter tous les sujets ; nous les prions 
donc de s’adresser à nous en toute confiance, nous ré¬ 
pondons à tout, nous cherchons et trouvons tout. 

* Nous rappelons - également à nos clientes qu’un spécia¬ 
liste attaché à notre maison adressera ses conseils aux 
personnes qui lui exposeront leur cas. 

Société « EXCELSIOR ». Téléphone : 135-64. 

Comparez notre Fabrication et nos prix à ceux des maisons 
concurrentes. 

DISCRÉTION LA PLUS ABSOLUE 


ie répond que des envoie 

Téléphone 135-64. 

■e télégraphique : SANITAS-PARIS 


commandés 






f 
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